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Hang nega financiar fake 
news, mas dribla 
questionamentos 








DONDDO 


Brasil + Mundo 


Setor de serviços impulsiona 
alta nos empregos na região 


Impulsionada pelas contratações na área de serviços, 
Americana criou 909 empregos com carteira assinada no 
mês de agosto - como saldo entre as admissões e demis- 
sões do mês, segundo dados do Caged, divulgados nesta 
quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. 
Foi o melhor resultado desde fevereiro. As cidades de Santa 
Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia também tive- 
ram resultados positivos. 


05 Cidades 


34 dosepara “Setembro 
profissionais Amarelo”: mês 
dasaúdeinicia acaba, mas 
nasegunda  desafiosegue | 
[ECidades [Cidades SAUDE MENTAL |O jornalista Juliano Schiavo Sussi superou a depressão e abordou o tema em livro 


Consórcio de Saúde inicia oferta 
de consultas e exames no dia |! 


Alternativa adotada pela Prefeitura de Americana para reduzir filas por atendimento médico na rede pública, 
que superam 31 mil pessoas, Cismetro vai começar operação com dermatologia, neurologia e ultrassom es 





Rio Branco 
traz empate são 


vicente | 


de Catanduva E onLINE 5 


Abrindo as oitavas da Bezi- 
nha, ontem, o Tigre ficou no O 
a O contra o Catanduva, fora 
de casa, e agora só depende 
de um empate no sábado, 
em Americana, para avançar 
no Paulista Sub-28. 





ACOISA TÁ FEIA | A situação do Ribeirão Quilombo, no trecho da antiga usina hidrelétrica de Cariobinha, 
na região da Casa Hermann Múller, em Americana, está complicada, com grande acúmulo de lixo, detritos 
e aguapés, que podem causar entupimento dos dutos. A CPFL informou que a Usina Cariobinha está em 
uma área urbana, o que gera um acúmulo natural em seu reservatório. 
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A depressão 
não é uma 
escolha, não 
é falta de fé, 
não é frescura 


JULIANO SCHIAVO 
SUSSI 


Jornalista americanense, 
autor do livro “Aprendendo 
coma Depressão” 


Esta edição tem 16 páginas 
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OPINIÃO 


Epistola aos Tessalonicenses 





MARIO EUGENIO SATURNO 


TECNOLOGISTA SÊNIOR 
DO INPE 


Vimos no artigo “A Ci- 
dade Tessalônica” que o 
anúncio do Evangelho por 
Paulo e Silas criou grande 
tumulto na cidade a ponto 
de terem que sair da cida- 
de. E, apesar disso, vários 
tessalonicenses (At 17,4) 
aderiram, nascendo aí 
uma comunidade cristã e 
corajosa também. 

A cidade era uma me- 
trópole com porto mo- 
vimentado, população 
diversificada por culturas, 
línguas, deuses, folclore, 
superstições e tradições. 
A língua mais usada era o 
grego, mas havia muitas 
outras, além dos dialetos. 
Havia ali hospedarias, sau- 
nas, teatros, praças públi- 
cas, sanitários e, inclusive, 
prostituição. E no campo 
havia rebanhos, cultivos de 
oliva, uva e outras frutas. As 
terras estão nas mãos dos 
latifundiários, mas no mar, 
muitos pescadores tiravam 
das águas o sustento que 
vai alimentar tantas outras 


IMAGEM DO DIA 





pessoas. Em meados dos 
anos 50 d.C., Paulo e Silas 
seguiram para a Bereia, 
Atenas e Corinto, de onde 
ele escreve a Primeira Carta 
aos Tessalonissenses entre 
o fim do ano de 50 ao início 
de51. 

Essa carta é marcada 
pela alegria e, acima de 
tudo, pela ação de graças, 
apesar dos conflitos e te- 
mores, já que os Tessalo- 
nicenses passaram pelos 





Essa carta é marcada 
pela alegria e, acima 
de tudo, pela ação 
de graças 


mesmos conflitos enfren- 
tados pelos autores da car- 
ta. Paulo, Silas (Silvano) e 
Timóteo tinham motivos 
para temer, mas a atitu- 
de deles é de otimismo, 
alegria e agradecimento 
a Deus. As dificuldades 
enfrentadas não afetaram 
suas vidas, pelo contrário, 
eles acreditam que é justa- 
mente aí que se manifesta 
a graça e a paz de Deus (1 
Ts 1,1). 

Os tessalonicenses teste- 
munharam a integridade 
exterior de Paulo: “Não es- 
távamos à procura de elo- 
gios dos homens, seja de 


vocês, seja de outros” (1 Ts 
2,6). A integridade interior, 
que não pode ser detecta- 
da pela comunidade, mas 
é comprovada por Deus: 
“Nós não fomos levados 
por motivos interesseiros: 
Deus é testemunha” (1 Ts 
2,5). A esse respeito, ele 
conclui: “Vocês são teste- 
munhas, e o próprio Deus 
também, de como foi san- 
to, justo e irrepreensível o 
nosso comportamento em 
relação a vocês que acredi- 
taram” (1 Ts 2,10). 

As grandes cidades da- 
quele tempo estavam 
cheias de pregadores am- 
bulantes que faziam disso 
seu ganha-pão (1 Ts 2,9). 
Para conseguir seus obje- 
tivos, procuravam camu- 
flar muito bem os interes- 
ses, procurando adular os 
ouvintes. Já Paulo e Silas 
traziam, por ocasião da 
fundação da comunidade, 
as marcas da flagelação 
sofrida em Filipos. Além 
disso, Paulo trabalhava 
de dia e com isso ganha- 
va seu sustento. De fato, 
logo depois, seus adversá- 
rios tentaram destruir por 
completo as sementes do 
Evangelho lançadas nessa 
comunidade. Paulo previa 
isso. Por essa razão é que 
não tem sossego. Ele está 
em Atenas, mas 0 coração 
e o espírito ainda estão em 
Tessalônica. 


Divulgação 
= 

É 

E. Rd 





EDUCAÇÃO | A Semana Nacional do Trânsito em Santa Bárbara foi encerrada 
com saldo positivo. Entre os dias 18 e 25, foram abordadas mais de duas mil 
pessoas com ações educativas da campanha “Faixa de Pedestre: Eu Respeito”. 
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Superando a dor da perda 
de quem você ama 





RODRIGO LUIZ DOS SANTOS 


JORNALISTA E RESPONSÁVEL 
PELA FRENTE DE MISSÃO EM SP 
A morte é um tema 
que envolve mistérios, e 
a vivência do processo 
de luto é dolorosa. Ela 
quebra vínculos, deixan- 
do vazio, solidão e sen- 
timento de perda. Passei 
a refletir mais sobre esse 
assunto diante do faleci- 
mento de um familiar e 
de conversas com o ami- 
go, padre Licio Vale, espe- 
cialista em luto e suicídio. 
E aí surgiu a inspiração 
de escrevermos juntos o 
livro “Superando a dor 
da perda de quem você 
ama: uma ajuda no pro- 
cesso de transformação 
da dor em uma doce lem- 
brança”, publicado pela 
Editora Canção Nova. 
São cinco as fases do 
processo de luto: nega- 
ção, raiva, negociação/ 
barganha, depressão e 
aceitação. De acordo 
com o padre Lício, “o 
luto é um conjunto de 
reações que sentimos 
diante de uma perda 
muito significativa. 
Embora desafiador, é 
possível encontrar au- 
xílio na fé, na esperança 
e no amor para a elabo- 
ração, significação e su- 
peração do luto. “Certas 
realidades da vida só se 
veem com os olhos lim- 
pos pelas lágrimas”, afir- 
mou o Papa Francisco 
em um encontro nas Fili- 
pinas, em 2015. Em outro 
momento, numa Vigí- 
lia de Oração, em 2016, 
acrescentou: “Se Deus 
chorou, também eu pos- 
so chorar, ciente de que 
sou compreendido”. 
Afé e o amor têm sido 
a grande força para reer- 
guer quem enfrenta o 
vazio da perda de um 
ente querido. Muitos 


testemunham como a 
morte não tem a últi- 
ma palavra. O segredo 
para encarar a escuridão 
da morte é um intenso 
trabalho de amor. Na 
oração, nos unimos ao 
Senhor da Vida. Em sua 
ressurreição, Jesus Cristo 
venceu a morte de uma 
vez por todas. 

Agostinho de Hipona 
apresenta reflexões mui- 
to apreciadas sobre a 
morte. Ele é um dos pen- 
sadores mais estimados 
no mundo. Suas obras 
escritas entre o IV e V sé- 
culo influenciaram forte- 
mente o desenvolvimen- 
to da filosofia ocidental. 
Longe de serem algo 
sombrio, triste, desespe- 
rador (como poderia se 
esperar de algum pensa- 
dor dos tempos antigos), 
seus pensamentos trans- 
mitem um sentimento de 
serenidade e esperança. 

Agostinho não pro- 
põe a morte como fim 
da vida, mas a considera 
uma passagem ou uma 
transformação do esta- 
do da vida a um estado 
diferente, mas natural, 
que mantém sua conti- 
nuidade com a existên- 
cia terrena. 

Fala da pessoa falecida 
como alguém que alcan- 
çou uma espécie de con- 
dição superior: “aqueles 
que nos deixaram (...) 
têm os olhos repletos de 
glória fixos nos nossos re- 
pletos de lágrimas”. Uma 
presença constante que 
só se tornou invisível aos 
nossos olhos, mas que 
na realidade está muito 
perto de nós: “não estão 
distantes: estão do outro 
lado, virando a esquina”. 

Com essas breves pa- 
lavras espero trazer um 
pouco de conforto ao 
seu coração, a você que 
perdeu alguém que ama- 
va, especial. Expresso 
também minha solida- 
riedade às pessoas que 
tiveram familiares e ami- 
gos vítimas desta pande- 
mia. Com muito carinho 
e saudação de paz ao seu 
coração. 


FALECIMENTOS 


Americana 


Nilza Sari Mascherpe Armelim 

Faleceu ontem, aos 85 anos. Era casada com Sebastião 
Armelim. Será sepultada hoje, às 10h, no Cemitério da Saudade, em 
Americana. (Funerária Araújo-Orsola) 
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Cismetro inicia oferta 
de consultas e exames 
em Americana no dia 1 


Consórcio Intermunicipal de Saúde é alternativa da 
prefeitura para reduzir fila que supera 31 mil pessoas 


RENATO PEREIRA 
AMERICANA 


Alternativa adotada pela 
prefeitura para tentar de- 
safogar o sistema público 
de saúde de Americana, o 
Cismetro (Consórcio In- 
termunicipal de Saúde da 
Região Metropolitana de 
Campinas) começa a atuar 
na cidade a partir do pró- 
ximo dia 11 de outubro. 
Inicialmente, o consórcio 
será responsável por ofere- 
cer consultas com derma- 
tologista e neurologista, 
além de exames de ultras- 
sonografia, que são servi- 
ços com maior demanda 
atualmente. O contrato da 
prefeitura com o consórcio 
terá vigência iniciada no 
dia 9 (sábado). 

Até o início de setem- 
bro, o número de pacien- 
tes da rede pública aguar- 
dando por atendimento 
neurológico era o maior 
entre aqueles que espera- 
vam por avaliação médi- 
ca, ultrapassando 3,8 mil 


agendamentos. 

Já a fila para consultas 
neurológicas contava com 
aproximadamente 3,1 mil 
pacientes. 

Atualmente, Americana 
possui mais de 31,2 mil 
pessoas esperando para 
serem atendidas por um 
especialista. 

Entre os quase 7,9 mil 
exames pendentes, cerca 
de 1,5 mil são de ultrasso- 
nografia. 


REDE MUNICIPAL 

Segundo a Secretaria de 
Saúde, as consultas ocor- 
rerão inicialmente no Nú- 
cleo de Especialidades, na 
Vila Cordenonsi, enquanto 
os exames serão realizados 
nas próprias clínicas de 
prestadores credenciados 
pelo Cismetro. 

A expectativa é de que, 
em longo prazo, todos os 
serviços sejam realizados 
em estabelecimentos de 
saúde da rede municipal, 
que conta com 16 UBS 
(Unidades Básicas de Saú- 


de), além do Núcleo de Es- 
pecialidades e do Hospital 
Municipal Dr. Waldemar 
Tebaldi. 


O CONSÓRCIO 

A adesão de Americana 
ao Consórcio Intermuni- 
cipal foi oficializada no 
último dia 28 de agosto, 
depois que a Câmara apro- 
vou lei do Executivo. 

Além de Americana, o 
Cismetro atualmente ope- 
ra em outras 17 cidades 
do interior paulista (como 
Cosmópolis, Limeira, 
Monte Mor, Paulínia,entre 
outras). Nova Odessa estu- 
da a adesão ao sistema. 

Para fazer parte do gru- 
po, a Prefeitura de Ameri- 
cana vai pagar R$ 10,6 mil 
por mês, além do valor de 
cada serviço oferecido à 
população, de acordo com 
uma tabela comum às ci- 
dades consorciadas. 

Uma consulta, por 
exemplo, custaria R$ 40 ao 
município, de acordo com 
atabela vigente. 


SAIBA MAIS SOBRE O CONSÓRCIO DE SAÚDE 





DQUE É DCISMETRO 


Furado sm 20 iniciaimente pelas predpryras de Molamisa, Artur Mogueira E com adeção de Cos- 
mois, O consóscio Se Chemoemária mem) geupAS formado pelas cidades consorciadas [17 atusimente. mas 
bigrupo pode sumentar a qualquer tampo). Di Obametro so identifica com grupo som fire Lucrativos, que 
não é uma classificado como OS (Organização Social) e não lar a gestão de unidades de Sabre. à fina 
lidade é “realizar ações conjuntas em saúde, fomentando qualidade e agilidade aos serviços públicos 
prestados d população”, segundo deserta mo site do consórcio. 


DD FLINC DMA, 


Ds municipios corsociados pagam uma tosa merrsal de custeio, lisa e rateada igualmente, & podem 
decidir quantos & quais serviçõs e tmames querem adquirir das empresas fomecadoras previamente cor- 
derciadas mo C ametro, segundo uma talbela de valores Bixa neguoral, serm custos co Rascas adichonas. Mo 
ande 020 Limeira, por exemplo, uma das cidades consorciadas, realizou mais de 128 mil atendimen- 
tos por meio da rede do Cametro Res Ola amas recente no propo, beve 12 rril aberucbrmen bes na ano. 


QUAIS CIDADES JÁ PARTICIPAM 
amparo, Artur Nogueira. Condeirópots, Cosmúpolk, Ergenteiro Coelho, Hosambra. Ipeúna, escemágos 
lis, Jaguariina, Limeira, Monte Mor, ilorungabea, Paulinia, Rio Claro, Santa Gertrudes, Santo António de 


Posse e Tatiá 








VACINAÇÃO | Para criançase adolescentes deaté 15 anos 


CAMPANHA 
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NOVA ODESSA | Ultrassom é o exame de imagem mais requisitado na rede pública 


Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação 


Mutirão" de Nova Odessa faz a fila 
andar para mais de 6 mil pacientes 


DA REDAÇÃO 
NOVA ODESSA 


Até a última semana, o 
“mutirão” para realização 
de exames eletivos atrasa- 
dos desde 2020, iniciado 
em julho pela Secretaria 
de Saúde de Nova Odes- 
sa, já havia agendados 
exatos 6.313 pacientes da 
rede pública da cidade, e 
que estavam na fila desde 
janeiro deste ano. A infor- 
mação foi divulgada nesta 
quarta-feira (29) pela pre- 
feitura. 

No início de 2021, se- 
gundo a admininistração, 


a estimativa era de que 
havia mais de 7,7 mil pe- 
didos parados, aguardan- 
do atendimento médico 
na rede municipal — fora 
os novos pedidos deste 
ano, que já estão sendo 
atendidos em “prazos 
considerados aceitáveis” 
para garantir o diagnósti- 
co, segundo a prefeitura. 
De acordo coma equipe 
da Saúde Municipal, já fo- 
ram agendados 2.968 dos 
3.682 pedidos “antigos” 
de ultrassom, o exame de 
imagem mais comumen- 
te solicitado. Além disso, 
já foram zeradas filas de 


VACINA CONTRA A COVID 


32 dose a profissionais de 
saúde começa segunda-feira 


O governador João 
Doria (PSDB) anunciou 
nesta quarta-feira (29) 
o início da aplicação da 
dose adicional da vacina 
contra a Covid-19 para 
todos os profissionais 
de saúde de São Paulo a 
partir da próxima segun- 
da-feira (4). 

Cerca de 1 milhão de 
trabalhadores de servi- 
ços públicos e privados 
de saúde, como hospitais, 


clínicas e ambulatórios, 
poderão receber a tercei- 
ra dose. 

A dose extra será dispo- 
nibilizada aos profissio- 
nais que tomaram a se- 
gunda dose da vacina há 
pelo menos seis meses, 
ou seja, entre os meses de 
fevereiro e março. 

Esta estratégia para 
incrementar a proteção 
das pessoas vacinadas foi 
iniciada no dia 6 de abril, 


raios-x (com 1.568 exa- 
mes), tomografias com- 
putadorizadas (33), resso- 
nâncias magnéticas (94) e 
exames cardiológicos em 
geral (599) — entre outros, 
como eletroencefalogra- 
ma e densitometria óssea. 
Os pacientes são avi- 
sadas e têm seus exames 
agendados por telefone, 
pela equipe das clínicas 
que realizam o atendi- 
mento. Quando os exa- 
mes são em um dos labo- 
ratórios contratados, em 
Santa Bárbara e America- 
na, os pacientes também 
recebem transporte. 


com a priorização de 1 
milhão de idosos e adul- 
tos imunossuprimidos. O 
calendário deste público 
foi programado com es- 
calonamento das faixas 
etárias, começando pelos 
mais velhos. 

Os grupos acima de 70 
anos e imunossuprimidos 
já entraram na estratégia 
em semanas anteriores e, 
desde segunda-feira (27). 

|DA REDAÇÃO 


Sumaré abre multivacinação amanhã 


A Prefeitura de Suma- 
ré, por meio da Secretaria 
de Saúde, informa que a 
partir desta sexta-feira (1º) 
inicia a Campanha Esta- 
dual de Multivacinação 
para crianças de todas as 
faixas etárias a adolescen- 
tes até 15 anos de idade. 

De segunda a sexta-fei- 
ra, entre 9h e 15h, os pais 


ou responsáveis devem 
levar os menores a uma 
das salas de vacina do 
município com a carteira 
de vacinação para que um 
profissional avalie quais 
doses estão pendentes e 
precisarão ser aplicadas 
— seja por atraso, falta ou 
necessidade de reforço. 

O objetivo da mobiliza- 


ção é aumentar a cober- 
tura vacinal para a faixa 
etária (de recém-nascidos 
a 15 anos de idade). 

No dia 16 de outubro, 
um sábado, será realiza- 
do o “Dia V” (de vacina) 
em todo o estado de São 
Paulo. Mais detalhes sobre 
esta ação em Sumaré será 
divulgada em breve. 


Em situação de perda 
da caderneta de vacina, 
a recomendação é que 
os pais ou responsáveis 
compareçam à unidade 
onde vacinaram as crian- 
ças anteriormente, para 
que seja possível consul- 
tar as doses que já foram 
aplicadas. 

|DA REDAÇÃO 
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REDUÇÃO NO ITBI 


Es 


O prefeito Chico Sardelli (PV) e o vice, Odir Demarchi 
(PL), receberam ontem (foto) representantes da Acia 
e da OAB, no gabinete, para discutir o projeto de lei que 
reduz de 3% para 2,5% a alíquota do ITBI (Imposto 
sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis). O 


projeto de lei, que já seguiu para a Câmara, atende a pe- 


didos da sociedade civil, segundo a prefeitura, e ainda 
a um novo entendimento do Judiciário com relação à 
base de cálculo do imposto, atualizando a legislação 
tributária municipal. Participaram da reunião Rafael de 
Castro Garcia, presidente da OAB - Subseção America- 
na, Wagner Armbruster e José Almir Curciol, respecti- 
vamente presidente e diretor da Acia, e o secretário de 


Governo, Jesuel de Freitas. 


a 





“Está batido o martelo em 2,5%. Entendemos que Americana 
precisa avançar e, primeiro, temos que ser parceiros de quem é 
parceiro nosso, cuidando bem de quem gera emprego e renda 
em Americana, sem deixar de buscar novos investimentos. A 
base da nossa administração é a parceria e o diálogo acima 
de tudo”, declarou o prefeito Chico Sardelli (PV), ao explicar 

a redução da alíquota de 3% para 2,5%. “A gente agradece 
porque conversamos bastante antes de vir aqui e isso vai ser 
muito bom para a cidade. Nós moramos em Americana e 
queremos que seja a melhor cidade do mundo. Isso é benéfico 
para todos nós”, disse Armbruster, presidente da Acia. 


ITBI PARCELADO 


O projeto do ITBI na Câmara de Americana já ganhou uma 
emenda, proposta pela vereadora Nathália Camargo (Avante). 
Na emenda, Nathália acrescenta artigo à lei possibilitando 

o parcelamento do imposto em até quatro pagamentos. 
Atualmente, o tributo só pode ser pago à vista — o que, segundo 
a parlamentar, faz com que muitas pessoas deixem de pagar o 
imposto, correndo o risco de perder o imóvel. 


SUPERÁVIT 


A Prefeitura de Santa 
Bárbara promoveu ontem 
Audiência Pública da 
Secretaria de Fazenda. 

Os dados financeiros do 
Município no segundo qua- 
drimestre de 2021 foram 
apresentados na Câmara e 
apontam que desde o ini- 
cio do ano, Santa Bárbara 
teve receitas de R$ 458,8 
milhões e despesas liqui- 


dadas de R$ 433,3 milhões, 


com superávit de R$ 25,5 
milhões no período. 


DISQUE 100 


A Câmara de Sumaré 
aprovou projeto de lei que 
obriga a afixação de placas 
ou cartazes divulgando o 
número do Disque 100 Ra- 
cismo em estabelecimen- 
tos da cidade. A proposta, 
de autoria do vereador 
Hélio Silva (Cidadania), 
segue para sanção do 
prefeito. 


AUDIÊNCIA 


Ainda em Audiência 
Pública na Câmara nesta 
quarta, a Prefeitura de 
Santa Bárbara divulgou 
ter investido mais de R$ 
146 milhões em Saúde 
nos oito primeiros meses 
de 2021. Somente no 
segundo quadrimestre 
de 2021 foram investidos 
R$ 74,5 milhões — mais 
que o dobro previsto em 
Lei. Hoje quem promove 
audiência é a Prefeitura de 
Americana. 


R$ 50 BILHÕES 


João Doria anunciou nesta 
quarta (29) a proposta 

do próximo orçamento 
estadual, com a marca his- 
tórica de R$ 50 bilhões em 
investimentos para 2022. 

O projeto da LOA, que será 
enviado à Assembleia nesta 
quinta (30), propõe receitas 
e despesas de R$ 286,5 
bilhões no ano que vem. 


MONITORAMENTO 


Quinta, 30 de Setembro de 2021 


Ecopontos recebem 
cameras em Americana 


Seis dos nove pontos de descarte da cidade já têm vigilância por vídeo 


DA REDAÇÃO 
AMERICANA 


A Sosu (Secretaria de 
Obras e Serviços Urba- 
nos) está implantando 
câmeras de monitora- 
mento nos ecopontos da 
cidade. Segundo divulgou 
a prefeitura nesta quarta- 
-feira (29), seis unidades 
já receberam os equipa- 
mentos — que, de acordo 
com a administração, 
servirão para “auxiliar na 
segurança e controle dos 
trabalhos”. 

Americana tem nove 
ecopontos em funciona- 
mento, onde a população 
pode descartar correta- 
mente diversos tipos de 
materiais inservíveis. 

As câmeras de moni- 
toramento já foram im- 
plantadas nos ecopontos 
do Jardim dos Lírios/Vila 
Mathiensen, Catarina 
Zanaga e Jardim Bertoni. 
Também estão recebendo 
as câmeras esta semana 
os ecopontos do Jardim 
da Paz, Jaguari e Werner 
Plaas/Machadinho, se- 
gundo a Sosu. 

Os ecopontos funcio- 
nam nas regiões do Jar- 


dim dos Lírios/Vila Ma- 
thiensen (Rua Siriemas, 
500, próximo à Garagem 
Municipal), Jardim Berto- 
ni (Avenida Roma, 4.483, 
esquina com Rua Ma- 
dri), Jardim da Paz (Rua 
Estevão Carlos Vicentini, 
175, no Residencial Dona 
Rosa), Antonio Zanaga 
(Rua Rayon Viscose, 209, 
Distrito Industrial), Praia 
Azul/Jardim da Mata (Rua 
dos Pinhais, 61, esquina 
com a Rua Pantanal), Ca- 
tharina Zanaga (Rua Car- 
mine Feola, 1.327), Nova 
Carioba (Rua José Nico- 
letti, 110) e Werner Plaas/ 
Machadinho (Rua do Me- 
cânico, 45) e Jardim Gua- 
nabara (Rua Castelo, 225). 

O munícipe pode levar 
um metro cúbico de re- 
síduo por dia ao ecopon- 
to. As unidades recebem 
materiais recicláveis, res- 
tos da construção civil, 
móveis, entulhos, tijolos, 
restos de azulejo, de poda 
de árvore, de madeiras, 
equipamentos eletro ele- 
troeletrônicos pneu (no 
máximo três). 

Não são aceitos lixos 
domiciliar, industrial, 
hospitalar e eletrônico 


RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS | 
Refis de Nova Odessa é 
prorrogado até o dia 15 


Com autorização le- 
gislativa, a Prefeitura de 
Nova Odessa anunciou 
nesta quarta-feira a pror- 
rogação do prazo de ade- 
são de contribuintes ina- 
dimplentes ao RefisNO 
(Programa de Recupera- 
ção Fiscal de Nova Odes- 
sa). O programa, que ter- 
minaria originalmente 
nesta quinta-feira (30), 
agora vai até o próximo 
dia 15 de outubro. 

Balanço divulgado nes- 
ta quarta-feira (29) pela 
Secretaria de Finanças 
mostra que cerca de 900 
contribuintes | inadim- 
plentes com os cofres 
municipais até 31 de de- 
zembro do ano passado 
aderiram ao programa 
para renegociar seus dé- 
bitos. O montante nego- 
ciado com a prefeitura 
até o momento é de cerca 
de R$ 6,5 milhões — par- 
te quitada à vista e parte 
parcelada. 

Por meio do Refis, po- 
dem ser reparcelados 


valores devidos de IPTU, 
ISSQN e taxas municipais 
diversas, por exemplo. 

O atendimento dos in- 
teressados acontece na 
Central de Atendimentos 
do Paço Municipal (Ave- 
nida João Pessoa, 777), 
nos dias úteis, das 8h30 
às 15h. 

Pelas regras do Refis- 
NO, pessoas físicas e as- 
sociações sem fins lucra- 
tivos poderão renegociar 
seus débitos com até 95% 
de desconto sobre o valor 
total dos juros e multas, 
para pagamento à vista 
do débito. 

Para pagamentos par- 
celados, os descontos são 
decrescentes: 75% em até 
12 parcelas de no mínimo 
R$ 65,00; 60% em 24 vezes : 
e parcela mínima de R$ : 
70,00; 40% em 36 vezes 
e parcela mínima de R$ 
75,00; 20% em 48 parcelas 
e mínima de R$ 80,00 por 
mês; e 10% em até 60 ve- 
zes e parcela mínima de 
R$ 85,00. | DAREDAÇÃO 








pilhas e baterias), tintas, 
produtos químicos, ges- 
so, lâmpadas e animais 
mortos. 

Os ecopontos funcio- 
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VIGILÂNCIA | Ecopontos estão recebendo câmeras 


nam de segunda a sexta- 
-feira, das 7h às 17h. 

Aos sábados, das 8h às 
17h e, aos domingos e fe- 
riados, das 8h às 12h. 


Precatórios: prefeitura 
prorroga renegociação 


A Prefeitura de America- 
na anunciou nesta quar- 
ta-feira (29) a prorrogação 
por mais 30 dias da vigên- 
cia do edital que permite a 
credores da prefeitura re- 
negociar seus precatórios 
cíveis (dívidas judiciais). 

A convocação dos titu- 
lares de créditos de pre- 
catórios cíveis, oriundos 
de ações que tramitaram 
pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo 
(TJSP), foi iniciada no úl- 
timo dia 1º de setembro, 
para apresentar proposta 
de conciliação. 

Aqueles que têm este 
tipo de processo poderão 
celebrar termo de conci- 
liação direta, mas somente 
caso aceitem deságio de 
40% do montante devido 
pela prefeitura. 

Todos os processos pas- 
síveis de acordo estão di- 
vulgados no Diário Oficial 
do Município de 1º de se- 
tembro e os interessados 
devem acessar o sistema 
Americana Digital, que 
consta no site da prefeitu- 


ra (www.americana.sp.gov. 
br), e preencher modelo 
disponibilizado na página. 

Informações sobre a 
forma de solicitação, ou 
fornecimento de mais 
informações relativos ao 
programa podem ser ob- 
tidas pelo e-mail concilia- 
caoDamericana.sp.gov.br. 

A prefeitura destaca que 
o acordo, assim como o 
pagamento, são feitos pela 
Justiça, a quem cabe rece- 
ber e acatar os termos de 
conciliação. 

A secretária da Fazenda, 
Simone Inácio de França 
Bruno, destacou que esse 
primeiro mês rendeu ne- 
gociações de precatórios 
em torno de R$ 1,5 milhão, 
o que resultou em econo- 
mia de aproximadamente 
R$ 600 mil. 

“São processos, em sua 
maioria, provenientes de 
ações de desapropriações, 
ações ordinárias de co- 
brança e, em alguns casos, 
ações trabalhistas movidas 
por servidores estatutá- 
rios”, disse. | DAREDAÇÃO 








TODODIA 


MERCADO DE TRABALHO 


Serviços impulsionam alta nos empregos 


Cidades da região registram saldo positivo na geração de empregos formais no mês de agosto, aponta o Caged 


Prefeitura de Americana / Divulgação 


DAÍZA DE CARVALHO 
REGIÃO 


Americana criou 909 
empregos formais no mês 
de agosto — como saldo 
entre as admissões e de- 
missões do mês, segundo 
dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados), divulga- 
dos nesta quarta-feira (29) 
pelo Ministério do Traba- 
lho e Previdência. 

O resultado é o melhor 
na cidade desde fevereiro 
deste ano, quando o mu- 
nicípio registrou 1.297 va- 
gas abertas com carteira 
assinada. 

O setor de Serviços foi 
responsável pela metade 
dessas vagas (457), segui- 
do da Indústria (215), Co- 
mércio (154) e Construção 
(85). Agropecuária teve 
duas baixas, fechando o 
mês negativa. 

No total, Americana 
teve 4.076 admissões e 
3.167 desligamentos no 
mês. 

Na categoria de Servi- 
ços, as áreas de atividades 
financeiras, imobiliárias 
e administrativas foram 
responsáveis por 271 co- 
locações. 


REGIÃO 
Em Santa Bárbara 
d'Oeste o saldo foi de 
532, em alta crescente 
desde maio. 
As atividades esporti- 
vas e de recreação foram 
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VAGAS FOI O SALDO 
EM AGOSTO EM 
AMERICANA 


responsáveis por 103 va- 
gas na categoria de Ser- 
viços. Na Indústria, a de 
alimentos e materiais de 
borracha e plástico em- 
pregaram 59 e 51 pessoas, 
respectivamente. 

Sumaré também teve 
saldo positivo de 697 
emregos em agosto, se- 
guindo os indicadores 
de Serviços, ensino Mé- 
dio como escolaridade 
e faixa etária de 18 a 24 
anos como predominan- 
te. O trabalho no comér- 
cio foi responsável por 
397 postos. 

Em Nova Odessa foram 
452 colocações a mais que 
demissões (234 homens 
e 218 mulheres, com 140 
pessoas empregadas como 
vendedoras do comércio 
em lojas e mercados. 

Hortolândia obteve o 
saldo mais tímido entre 
os municípios da região 
(255), com resultado ne- 
gativo na área de cons- 
trução (-24). O município 
empregou sobretudo pes- 
soas com ensino Médio 
(285) e Superior incom- 
pleto (24), com baixas en- 
tre os com Superior com- 
pleto (-45), Fundamental 
completo (-13) e Médio 
incompleto (-7). 
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AMERICANA | Cidade terminou o o mês de agosto com saldo positivo Es 909. empregos, o melhor desde fevereiro 


Economista adota cautela com os resultados 


Para Eliane Rosandis- 
ki, economista do Ob- 
servatório PUC-Campi- 
nas, o resultado positivo 
na geração de empregos 
formais na região deve 
ser visto com cautela, 
já que outros fatores, 
como a crise energética, 
o mercado internacio- 
nal e a projeção de con- 
tinuidade das altas dos 
juros e inflação, levam a 
questionar a sustentabi- 


lidade desses postos. 

Ela avalia como um 
reflexo da reabertura, 
com a recolocação de 
parte dos excluídos da 
crise, num cenário em 
que o desemprego per- 
manece num patamar 
mais elevado do que an- 
tes da pandemia. 

Na especificidade da 
região como polo indus- 
trial, o desafio perma- 
nece para suprir uma 


retomada, de fato, com 
a disponibilidade de 
matéria-prima — como 
nas produções ligadas 
à indústria automoti- 
va e mesmo a têxtil. A 
alta do petróleo é um 
fator que ainda pode 
paralisar produções em 
países como a China, e 
reverberar no mercado 
brasileiro. 

Os últimos meses do 
ano ainda serão desafia- 


dores com o término da 
medida que prevê a fle- 
xibilização do trabalho e 
se os postos serão man- 
tidos ao fim da vigência 
dos acordos que permi- 
tem a redução de jorna- 
da e salário. “E uma eco- 
nomia ainda frágil, com 
o valor de hora-trabalho 
baixa, também reduzido 
pelo desemprego, além 
da inflação tirar o poder 
de compra”, avalia. IDC 





Trecho do Quilombo é é tomado pelos detritos 


RAFAEL REZENDE 
AMERICANA 


A condição da antiga 
usina hidrelétrica de Ca- 
riobinha, na região da Casa 
Hermann Miiller, em Ame- 
ricana, traz preocupação e 
medo para quem visita. O 
local está com grande acú- 
mulo de água do Ribeirão 
Quilombo, que corta parte 
das cidades de Hortolân- 
dia, Sumaré, Nova Odessa 
e Americana. É visível o 
grande acúmulo de lixo e 
aguapés, que podem cau- 
sar entupimento dos dutos. 

A reportagem do TODO- 
DIA esteve no local nesta 
quarta-feira (29) e pôde 
constatar a situação de 
completo abandono e su- 
jeira que o local se encon- 
tra. Além de uma grande 
quantidade de aguapés, a 
alta concentração de entu- 
lho e lixo podem ocasionar 
ainda um mal funciona- 
mento das comportas em 
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RIBEIRÃO QUILOMBO | ação no a trechoc da: antiga usina acaba com predomínio de lixo! na água o 


caso de chuvas torrenciais. 
O único ponto onde há 
uma passagem de água, 
seria por uma abertura 
chamada de “ladrão”, onde 
há uma pequena queda 
d'água. 

A reportagem ainda 
constatou que ao longo do 
córrego, entre a região da 
Rua Carioba e a Avenida 
Europa, a grande quanti- 


dade de lixo faz com que a 
água fique represada. 


AUSINA 
A história da geração de 
energia em Americana co- 
meçou em 1907, quando o 
Comendador Franz Miiller 
adquiriu a Fazenda Salto 
Grande, onde ele cons- 
truiu uma Usina Hidrelé- 

trica no Rio Atibaia. 


Em 1911, a usina já era 
capaz de fornecer energia 
para Carioba, Americana, 
Santa Bárbara d'Oeste, 
Cosmópolis e Sumaré. 

A Usina de Salto Grande 
foi vendida para a CPFL 
em 1930. Com o objetivo 
de ter energia própria mais 
uma vez, em 1934 os Miil- 
ler construíram então a 
Usina de Carioba. 


Hoje em dia ela é patri- 
mônio histórico, tombado 
pelo órgão estadual Con- 
dephaat, juntamente com 
todo o complexo Carioba. 

Em nota, a CPFL infor- 
mou que a Usina Cario- 
binha está localizada em 
uma área urbana, o que 
gera grande quantidade de 
poluição e detritos e, con- 
sequentemente, há o acú- 


mulo natural em seu reser- 
vatório. Periodicamente, a 
companhia faz a retirada 
do lixo, do qual o trans- 
porte e disposição são fei- 
tos por meio dos pontos 
de coleta disponíveis em 
Americana. 

A empresa ainda infor- 
ma que no último dia 27 
foi iniciada a limpeza dos 
detritos, que atualmente 
se encontram no reserva- 
tório, A previsão de con- 
clusão do seviço é em 6 de 
outubro. 

A CPFL reforça ainda 
que preza e age constan- 
temente em prol do meio 
ambiente e solicita o apoio 
da população sobre os cui- 
dados com os rios, e des- 
carte correto de lixo. 

Em nota, a Prefeitura de 
Americana informou que 
o trabalho de limpeza está 
dentro dos planos da Admi- 
nistração, que requer uma 
ação conjunta entre Pastas 
e viabilidade logística. 


TODODIA 


SAÚDE MENTAL 


“Setembro Amarelo” acaba, 
mas o desafio prossegue 


Mês de mobilização contra o suicídio amplia o debate para ajudar pessoas 


DAÍZA DE CARVALHO 
REGIÃO 


O mês que concentra a 
mobilização contra o suicí- 
dio — chamado “Setembro 
Amarelo” — está terminan- 
do, mas persiste o desafio 
da saúde pública e dos 
serviços assistenciais na 
prevenção. Setores do ser- 
viço público têm se orga- 
nizado para ampliar o co- 
nhecimento sobre o tema 
e oferecer uma abordagem 
cada vez mais condizente. 

Psicóloga do setor de 
Recursos Humanos da Se- 
cretaria de Saúde de Ame- 
ricana, Richele Mendes 
Fonseca Fracasso, abordou 
estatísticas, principais cau- 
sas e formas de prevenção 
ao suicídio em encontro 
com servidores da institui- 
ção na última semana. 

Ela chama a atenção so- 
bre como abordar pessoas 
em situação de risco, para 
que o quadro não se agra- 
ve ainda mais. “E preciso 
fazer uma abordagem cal- 
ma, aberta, de aceitação 
e sem pré-julgamentos. É 
preciso ouvir com cordia- 
lidade, tratar a pessoa com 
respeito, ter empatia com 
suas emoções e garantir 
sigilo sobre a conversa”, ex- 
planou. 

De janeiro até o dia 10 de 
setembro deste ano, Ame- 
ricana registrou 10 mortes 
causadas por suicídio, sen- 
do nove homens (idades 
de 22, 44, 27,24, 64, 43, 80, 
25 e29 anos), além de uma 
mulher (47 anos). 

Em todo o ano de 2020 
foram 17 suicídios, sendo 
16 homens (61, 33, 60, 31, 
38, 46, 47, 41,35, 83, 69, 60, 
64, 27, 25 e 20 anos), além 
de uma mulher de 50 anos. 


LEVANTAMENTO MP 

O MP (Ministério Públi- 
co) de São Paulo também 
fez um levantamento dos 
inquéritos de investiga- 
ções de suicídios. 

Desde 2008, foram 965 
inquéritos, com 72 em 
2020 e 18 neste ano, até 2 
de setembro. 

A regional de Campinas 
é a terceira com mais casos 
(63), atrás da Capital (406) 
e Grande São Paulo (163). 
Na proporção, 588 pessoas 
(60,81%) eram homens e 
375 (38,78%) eram mu- 
lheres, enquanto quatro 
(0,41%) não tinham dados. 

Arthur Pinto de Lemos 
Júnior, promotor de Jus- 
tiça e Secretário Especial 
de Políticas Criminais do 
Centro de Apoio Opera- 
cional Criminal (Caocrim), 
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O escritor e professor 
americanense | Juliano 
Schiavo Sussi é autor do 
livro “Aprendendo com 
a Depressão”, que partiu 
da necessidade que ele 
sentiu após lidar com 
a doença, em 2015. “Só 
quem passou pela de- 
pressão sabe o que ela 
realmente significa. O 
que mais me assustou 
é que muitas vezes as 
pessoas ocultavam essa 
doença, com medo de 
serem julgadas”, afirma. 

Sussi, que também é 
jornalista, passou a reunir 
materiais e a entrevistar 
profissionais e pessoas 
que tiveram depressão. 
“Encontrei várias, mas 
poucas quiseram se iden- 
tificar nominalmente, 
por medo do estigma”. 

O resultado é um livro 
com uma série de refle- 
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| | Ele superou a depressão e aborda o tema em livro 


O esclarecimento que partiu da dor 


xões e orientações de 
30 especialistas, como 
psicólogos, psiquiatras, 
psicanalistas, filósofos, 
sociólogos, além de de- 
poimentos de quem teve 
depressão. 


INCAPACITANTE 

“O que descobri é 
que a depressão não é 
uma escolha, não é fal- 
ta de fé, não é frescura. 
E uma doença que pre- 
cisei sentir na pele para 
compreender o quanto 
ela é incapacitante. E 
o principal: é essencial 
termos em mente que 
jamais devemos desistir 
da vida. Jamais acreditei 
que fosse sair da depres- 
são e cheguei ao ponto de 
pensar em suicídio diver- 
sas vezes. A ausência de 
sentido e o vazio que eu 
sentia eram tão enormes 






ONDE BUSCAR AJUDA 





Americana conta com uma rede de saúde mental para acolhi- 
mento, composta pelos Caps (Centro de Atenção Psicossocial), 
que oferecem atendimento público gratuito. Os pacientes podem 
procurar ajuda diretamente nessas unidades. 


Caps Adulto 


Rua Estevão Carlos Vicentini, 115, Jardim Dona Rosa - 3461-3363 


Caps AD (Álcool e Drogas) 


Rua Chucri Zogbi, 540, São Vito - 3405-7595 


Caps Infantil 


Rua dos Cravos, 1.702, Jardim São José - 3408-0482 e 3407-5010. 


CVV (Centro de Valorização da Vida) 
188 (ligação é gratuita e confidencial) 





avalia que o número sig- 
nificativo para as ocorrên- 
cias de suicídio pode ser 
atribuído ao momento de 
pandemia que ainda vive- 


mos. “O isolamento social; 
o clima tenso derivado da 
contaminação invisível; 
várias vidas perdidas em 
tempo curto; e ainda o 


que a morte sussurrava 
em meus ouvidos des- 
de o momento que eu 
acordava até finalmente 
dormir. Porém, entendi 
que, sem ajuda, jamais 
romperia aquela doença. 
É um passo de cada vez, 
que se dá hoje, sem pen- 
sar no amanhã”. 

O jornalista também 
reconhece as dificulda- 
des da pandemia de Co- 
vid-19, além da influên- 
cia negativa das redes 
sociais, que podem fun- 
cionar como gatilho para 
a depressão. 

“O essencial na vida é 
ter em mente que jamais 
devemos desistir do nosso 
bem-estar: sempre pro- 
curarmos ajuda e, princi- 
palmente, nos permitir- 
mos ser ajudados. Essa é 
a essência para lutarmos 
contra a depressão”. |DC 


momento de polarização 
política, aliado à existên- 
cia de pessoas sem apoio 
familiar, pouco amor ao 
próximo, e outros fatores 
certamente contribuem 
para a estatística exibida”, 
considera. 

Sobre o fato de os casos 
se concentrarem em re- 
giões metropolitanas, ele 
avalia que a RMC (Região 
Metropolitana de Cam- 
pinas) apresenta estatís- 
tica preocupante, “o que 
decorre da situação de se 
tratar de região muito po- 
pulosa, com acentuada 
e desproporcional distri- 
buição de renda. Todas as 
dificuldades experimenta- 
das, então, pelo momento 
de pandemia se verificou 
com maior intensidade”. 


Quinta, 30 de Setembro de 2021 





Equipe do Roteiro Gastronômico 
discute as próximas etapas 


A equipe de coordena o 1º Roteiro Gastronômico 
de Americana se reuniu, nesta quarta-feira (29), 
para definir os próximos passos do projeto — 
como a produção do material gráfico que será 
distribuído até o início do período de degustação 
do evento, que se inicia no dia 8 de outubro. 
Participaram da reunião o secretário adjunto 

de Desenvolvimento Econômico, Rafael de 
Barros, e representantes da empresa Vegas, 
patrocinadora do evento, da Acia (Associação 
Comercial e Industrial de Americana), do setor de 
Comunicação da Prefeitura, da Unisal e do jornal 
TODODIA, que apoiam o evento. Ao todo, 53 
estabelecimentos se inscreveram para participar 
do Roteiro Gastronômico, de 8 de outubro a 15 
de novembro. "O objetivo do evento é ajudar a 
movimentar os estabelecimentos gastronômicos 
da cidade e mostrar para a população de 
Americana e região a potência gastronômica que a 
cidade se tornou”, afirmou Rafael de Barros. 


Divulgação 


ROTEIRO GAST RONÔMICO | Equipe reunida ontem 





Idosos acima de 70 anos podem 
agendar 32 dose em Hortolândia 


A Prefeitura de Hortolândia abriu o agendamento 
em seu site site para idosos acima de 70 anos 
tomarem a terceira dose da vacina contra 

a Covid-19. O agendamento possibilita aos 
idosos serem imunizados no CCMI (Centro de 
Convivência da Melhor Idade), do Remanso 
Campineiro, das 8h às 15h30, a partir 

desta quinta-feira (30). A dose de reforço é 
recomendada para ser aplicada seis meses após 

o recebimento da segunda dose, independente 
de qual vacina o idoso recebeu. Além de idosos 
acima de 70 anos, pacientes imunossuprimidos 
acima de 12 anos de idade, como os 
transplantados, por exemplo, também podem 
fazer o agendamento para a dose extra da vacina. 
Para os imunossuprimidos, o intervalo entre a 22 e 
32 doses é de, pelo menos, 28 dias. 





N. Odessa recebe doação de 60 
aparelhos de ar condicionado 





A Prefeitura de Nova Odessa informou ontem 
ter recebido, na última semana, 60 novos 
aparelhos de ar condicionado, que serão 
instalados prioritariamente em unidades 

de saúde da rede pública — incluindo os 

“novos” quartos da Clínica Médica (a “ala 

de internação”) do Hospital e Maternidade 
Municipal, atualmente em fase final de reforma 
e modernização. A entrega foi feita pelo gestor 
de Desenvolvimento Imobiliário da Urba, João 
Paulo Lanari, representando a diretoria da 
empresa. Os equipamentos foram destinados, 

a título de contrapartida ao município, pela 
Urba, empreendedora do residencial Parque Vila 
América, novo empreendimento habitacional 
privado na cidade. Os aparelhos já estão em um 
almoxarifado da prefeitura para instalação em 
breve, segundo a administração. 
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Brasil cria 2,2 milhões de 
empregos formais em 2021 


Agosto registrou abertura de 3/2 mil postos com carteira assinada 


FÁBIO PUPO 
FOLHAPRESS 


O país registrou a aber- 
tura de 372,2 mil vagas de 
emprego com carteira as- 
sinada em agosto, segun- 
do dados divulgados nes- 
ta quarta-feira (29) pelo 
Ministério do Trabalho e 
Previdência. No acumu- 
lado do ano, são 2,2 mi- 
lhões de postos criados. 

O saldo no mês é re- 
sultado de 1,8 milhão de 
contratações e 1,4 mi- 
lhão de desligamentos, de 
acordo com os números 
mensais apresentados 
pelo ministério por meio 
do Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desem- 
pregados). 

O saldo positivo em 
agosto foi influenciado 
principalmente pelo se- 
tor de serviços (que abriu 
180,6 mil vagas), que tem 
sido beneficiado pela va- 
cinação e pela reabertura 
das atividades. Tiveram 
destaque segmentos 
como os de alojamento e 
alimentação (criação de 
33,7 mil vagas) e educa- 
ção (25 mil). 

O setor de serviços é 
seguido por comércio 
(77,7 mil), indústria (72,6 
mil), construção (32 mil) 
e agropecuária (9,2 mil). 

A abertura de vagas 
continua a sequência de 
resultados positivos no 
mercado de trabalho for- 
mal vista ao longo do ano. 













-——— 


£* 
br 


CARTE DE TRABALHO 
I 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 


Pa ————— 


Arquivo / TodoDia Imagem 


== a 
Fr 
o E mm 


me 








CAGED [Setor de serviços alavancou alta, com 180,6 mil vagas criadas em agosto 


Em janeiro, foram criados 
261,1 mil novos contra- 
tos. Em fevereiro, 397,3 
mil. A partir de então, 
com o recrudescimento 
da Covid-19, o resultado 
foi menor. Foram 175,6 
mil novos postos de tra- 
balho em março, segui- 
dos de 116,2 mil em abril, 
e 275,7 mil em maio. 

Junho (com abertura 
de 302,3 mil vagas) e ju- 
lho (com 303,2 mil) de- 
ram sequência à tendên- 
cia de alta. Os dados do 
ano têm ajuste (ou seja, 
consideram dados apre- 
sentados fora do prazo 
pelas empresas). 


No acumulado de ja- 
neiro a agosto, o saldo 
positivo de 2,2 milhões de 
novas vagas decorre de 13 
milhões de admissões e 
10,8 milhões desligamen- 
tos. O resultado represen- 
ta uma reversão do regis- 
trado no mesmo período 
de 2020, quando a econo- 
mia foi mais atingida pela 
pandemia e houve corte 
de 849,3 mil vagas. 

O ministro do Traba- 
lho e Previdência, Onyx 
Lorenzoni, disse que os 
indicadores comprovam 
a recuperação do país. “O 
Brasil atinge uma marca 
extremamente  impor- 


tante de 2,2 milhões de 
empregos formais. Essa 
recuperação econômica 
que o Brasil vem fazendo 
pós-pandemia é extre- 
mamente sustentável”, 
afirmou. 

Ele afirmou que o pro- 
grama de manutenção 
de empregos formais (o 
BEm, que possibilita re- 
dução de salário e jor- 
nada ou suspensão do 
contrato) foi o maior do 
tipo já visto no país, com 
impacto positivo não só 
sobre os números do em- 
prego formal como tam- 
bém sobre outros núme- 
ros da economia. 


PESQUISACNI 


Os 30 setores pesqui- 
sados pela CNI (Confe- 
deração Nacional da In- 
dústria) apresentaram 
queda na confiança, se- 
gundo o Índice de Con- 
fiança do Empresário 
Industrial - Resultados 
Setoriais (Icei), divul- 
gado nesta quarta-feira 
(29) pela entidade. O 
Icei mostra a avaliação 
dos empresários sobre 
as condições de seus 
negócios. 

De acordo com olevan- 
tamento, “é a primeira 
vez desde março de 2021 
que uma forte queda de 
confiança atinge todos 
os setores”. A CNI, no 
entanto, acrescenta que, 
apesar da “forte queda de 





LEVANTAMENTO | Indústria se mostra menos confiante 


confiança”, o indicador 
setorial segue acima da 
linha de corte de 50 pon- 
tos. O indicador varia de 
O a 100. Valores acima de 
50 são positivos. 

Na avaliação do ge- 
rente de Análise Econô- 


mica da CNI, Marcelo 
Azevedo, o resultado 
mostra que os empresá- 
rios seguem confiantes, 
mas essa confiança ficou 
“mais fraca e menos dis- 
seminada em setembro 
em relação a agosto”. 


“Os setores que regis- 
traram as maiores que- 
das de confiança foram 
os seguintes: de produtos 
de limpeza, perfumaria e 
higiene pessoal, que caiu 
de 62,5 pontos para 53,4 
pontos; de produtos far- 
moquímicos e farmacêu- 
ticos que passou de 63,4 
pontos para 54,9 pontos; 
e de máquinas, apare- 
lhos e materiais elétricos, 
que registrava 65,1 pon- 
tos em agosto e caiu para 
57,2 pontos”, detalhou a 
CNI. 

Os setores que se mos- 
traram mais confiantes 
foram os de metalurgia 
(63,2 pontos) e de má- 
quinas e equipamentos 
(61). |FOLHAPRESS 
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Arthur Lira recua e agora diz que imposto 
estadual não puxa alta de combustíveis 


Um dia após afirmar que os impostos estaduais 
encareciam os combustíveis e de criticar o repasse 
das altas de preço pela Petrobras, o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), recuou, moderou o 
tom e disse que o ICMS não influencia e nem puxa 
o aumento dos preços. Lira falou a jornalistas ao 
chegar à Câmara na tarde desta quarta-feira (29) 
após se reunir com líderes partidários para debater 
o aumento de preços de combustíveis. Ele disse 
que uma das alternativas estudadas para enfrentar 
o problema é a fixação do valor do ICMS, imposto 
estadual, apesar de ter reconhecido que o aumento 
dos preços não é somente nacional. “Não é o ICMS 
que puxa o aumento do combustível. Mas toda vez 
que o petróleo e que o dólar puxam o aumento do 
combustível, o ICMS ele é alterado”, disse Lira. 
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PASSO ATRÁS | O presidente da Câmara, Arthur Lira 


Impasse entre democratas trava planos 
de Biden e ameaça parar governo dos EUA 


A falta de união entre os democratas no Congresso 
dos EUA gerou uma crise que ameaça o avanço de 
projetos do governo de Joe Biden e a capacidade 
do país de honrar suas dívidas. A ala progressista 
do partido quer aumentar gastos sociais, enquanto 
alguns moderados são contra. Ao mesmo 

tempo, na oposição, os republicanos buscam 

criar dificuldades adicionais e tirar vantagem do 
impasse. Os debates envolvendo o Orçamento se 
dividem em quatro questões: manter o custeio 

do governo federal, evitar um calote em outubro 

e votar dois grandes pacotes de investimentos 
propostos por Biden. Um deles reúne investimentos 
em infraestrutura, como reforma de estradas, 

que somam US$ 1,2 trilhão. O outro traz novos 
programas sociais, que ampliam o acesso à saúde. 





Grupo obriga taxista a carregar dois 
homens mortos no centro de São Paulo 


A Polícia Civil investiga a morte de dois homens 
após uma suposta briga, na noite de terça-feira 
(28), no centro de SP Os corpos foram encontrados 
na rua Conselheiro Nébias, em Campos Elíseos. 

A dupla havia sido socorrida, momentos antes, 

por um taxista, que contou ter tido seu automóvel 
interceptado por um grupo na esquina entre as 
ruas dos Guaianazes e Aurora, e por eles, “coagido” 
a tirar os feridos do local. Ambos os pontos ficam 
nas imediações da Cracolândia, lugar em que 
usuários de drogas se reúnem para consumo de 
entorpecentes, entre eles o crack. Uma das vítimas 
foi identificada como Luis Angel, 24 anos, que seria 
colombiano, de acordo com a polícia. 
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Doria anuncia redução de ICMS a partir de 2022 


Maiores reduções no imposto previstas em pacote são para áreas de petróleo e gás e de sucos e bebidas naturais 


FOLHAPRESS 
SÃO PAULO 


O governo de São Pau- 
lo anunciou nesta quarta 
(29) a redução de ICMS 
(Imposto sobre a Circu- 
lação de Mercadorias e 
Serviços) e a antecipação 
de benefícios fiscais para 
diversos setores a partir 
do próximo ano. 

A alíquota para a in- 
dústria de petróleo e gás 
natural cai de 12% para 
zero na aquisição de 
máquinas e equipamen- 
tos nas saídas interesta- 
duais. Para sucos e bebi- 
das naturais, passará de 
13,3% para 3%. 

Também será anteci- 
pada de 2023 para 2022 
a isenção ou redução de 
ICMS para alguns seg- 
mentos, como medica- 
mentos, veículos usados, 
alimentos e bebidas, in- 
dústria do agronegócio, 
reprodução animal, em- 
barcações, arte e trans- 
portes metropolitanos. 


Foram anunciados 
ainda três programas 
(PróVeículo, Próferra- 


mentaria e PróAtivo). 
Este último prevê a libe- 
ração de créditos acu- 


LEGISLAÇÃO 
Senado aprova projeto que abranda lei de 
improbidade e proposta voltará à Câmara 


Arquivo 


O Senado aprovou 
nesta quarta-feira (29) 
o texto-base do projeto 
que exige comprovação 
da intenção de lesar a 
administração pública 
para que seja configura- 
do o crime de improbi- 
dade administrativa. 

Foram 47 favoráveis e 
24 contrários. Agora, os 
senadores analisam os 
destaques - sugestões de 
mudanças que precisam 
ser apreciadas de forma 
separada. A proposta 
também teve o aval na 
CCJ (Comissão de Cons- 
tituição, Justiça e Cida- 
dania) pela manhã, mas 
sofreu alterações e, por 
isso, precisará voltar à 
Câmara dos Deputados. 
Em seguida, seguirá para 
sanção ou veto do presi- 
dente Jair Bolsonaro. 

Apesar das mudan- 
ças, O texto que recebeu 
o aval do Senado man- 
tém a essência do que 
foi construído pelos de- 
putados. Ele prevê que 
a improbidade só será 
considerada quando fi- 
car “comprovado o fim 


mulados de ICMS para 
empresas que investi- 
ram nos últimos anos 
nos próprios ativos. 

Segundo o secretá- 
rio de Fazenda e Plane- 
jamento de São Paulo, 
Henrique Meirelles, as 
medidas de incentivo 
econômico foram possí- 
veis graças à recuperação 
da capacidade de inves- 
timento do estado, pro- 
porcionada pelo ajuste 
fiscal de 2020 e pelo cres- 
cimento da economia 
acima da média nacio- 
nal, projetado em 7,5% 
neste ano. 

O valor total das medi- 
das é estimado em mais 
de R$ 3 bilhões. Em se- 
tembro, o governador 
de São Paulo, João Doria 
(PSDB), havia anunciado 
a revisão da tributação 
dos estabelecimentos de 
alimentação, como bares 
e restaurantes. 


RECUO 

O anúncio foi um recuo 
em relação ao aumento 
do ICMS em janeiro des- 
te ano, quando a alíquo- 
ta para estabelecimentos 
do setor enquadrados no 
regime especial de tri- 


de obter um proveito ou 
benefício indevido para 
si mesmo ou para outra 
pessoa ou entidade”. 
Pela lei atual, o gestor 
pode ser punido por ato 
culposo, sem intenção, 
mas que prejudique a 
administração pública. 
Além de exigir a com- 
provação de conduta 
dolosa para caracterizar 
ato de improbidade, a 
proposta estabelece que 
o Ministério Público 
terá exclusividade para 
a apresentação dessas 
ações. Hoje órgãos como 
a AGU (Advocacia-Geral 
da União) e as procura- 


butação passou de 3,2% 
para 3,69% da receita 
bruta. 

Para o diretor-execu- 
tivo da associação Ci- 
trusBR, Ibiapaba Netto, 
a medida faz justiça ao 
setor que investe no mer- 
cado interno de sucos 
desde 2013 e que vem 
crescendo em São Paulo. 

“Isso acontece porque 
as empresas que estão 
em São Paulo são muito 
vinculadas à produção 
de laranja que está nes- 
sa região. Com a medida, 
vamos ter o melhor dos 
dois mundos, com a pro- 
ximidade da produção 
da matéria-prima e o 
incentivo fiscal equiva- 
lente a outros estados”, 
disse Netto. 

Um estudo realizado 
pela CitrusBR aponta 
que a medida tem po- 
tencial para gerar uma 
demanda adicional de 
aproximadamente 50 mi- 
lhões de caixas que po- 
dem ser convertidas para 
produção de suco. 

A maior parte da in- 
dústria de suco de laranja 
do Brasil está situada em 
São Paulo, maior produ- 
tor nacional da fruta. 





LEI | Senado aprovou proposta menos rígida a gestores 


dorias dos municípios 
também podem ser au- 
tores desse tipo de pro- 
cesso. Para facilitar a 
aprovação do projeto, o 
senador Weverton (PS- 
D-MA) apresentou um 
relatório com mudanças 
pontuais, que agradaram 
principalmente a parla- 
mentares do Podemos. 
Entre outras mudan- 
ças, o parecer votado 
exclui a necessidade de 
dolo específico de atos 
de improbidade decor- 
rentes do descumpri- 
mento da Lei de Acesso à 
Informação. 
|FOLHAPRESS 
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ANÚNCIO | Doria conversa como vice Rodrigo Garcia durante coletiva de imprensa ontem 


'PAC é ampliado para R$ 50 bi de olho nas eleições 


O governo João Doria 
(PSDB) ampliou o pa- 


cote de investimentos 
do estado previsto até o 
fim de 2022 para R$ 50 
bilhões, um recorde. 

O número redondo, 
acima dos R$ 47,5 bi- 


COVID-9 


lhões previstos ante- 
riormente, servirá como 
argumento na disputa 
interna que o governa- 
dor trava no PSDB con- 
tra o gaúcho Eduardo 
Leite nas prévias ao Pla- 
nalto. O valor, incluído 


Commais 643 óbitos, país se 
aproximade 600 milmortes 


O Brasil registrou nes- 
ta quarta-feira (29) 643 
mortes por Covid-19. 
Com isso, o total de óbi- 
tos pela doença chegou a 
596.163. Os dados foram 
obtidos pelo consórcio 
dos veículos de impren- 
sa, junto às secretarias 
estaduais de Saúde. Em 
média, morreram 544 
pessoas por Covid-19 nos 
últimos sete dias. 

A média móvel é o me- 
lhor indicador para ana- 
lisar a pandemia, pois 
corrige as flutuações nos 
dados das secretarias de 
saúde que ocorrem aos 
fins de semana e feriados. 
A média dos últimos sete 
dias é comparada com o 
mesmo índice de 14 dias 
atrás. Se ficar abaixo de 
15%, indica tendência 
de queda; acima de 15%, 
aceleração; entre esses 
dois valores, estabilidade. 
O Ceará não divulgou os 
números de casos e óbi- 
tos nesta quarta. 

Desde as 20h de an- 
teontem foram registra- 
dos 16.405 novos casos. 
Desde o início da pan- 
demia já foram feitos 


21.397.798 diagnósticos 
da doença. 


VACINAÇÃO 

O Brasil registrou 
1.564.166 doses de vaci- 
nas contra Covid-19, nes- 
ta quarta. De acordo com 
dados das secretarias es- 
taduais de Saúde, foram 
461.447 primeiras doses e 
1.031.245 segundas. Tam- 
bém foram registradas 
437 doses únicas e 71.037 
doses de reforço. 

Ao todo, 145.989.521 
pessoas receberam pelo 
menos a primeira dose de 
uma vacina contra a Co- 
vid no Brasil — 85.803.098 
delas já receberam a se- 
gunda dose. Somadas as 
doses únicas da vacina da 
Janssen contra a Covid, 
já são 89.995.594 pessoas 
com esquema vacinal 
completo no país. Com 
isso, 92,65% da popula- 
ção com mais de 18 anos 
já recebeu ao menos uma 
dose (nesse caso, a 12 
dose de alguma vacina 
ou o imunizante de dose 
única) e 55,52% as duas 
doses ou a dose única. 

|FOLHAPRESS 


no apelidado “PAC do 
Doria”, o programa Pró- 
-SP servirá como um dos 
pilares da campanha do 
atual vice do tucano, Ro- 
drigo Garcia (PSDB), ao 
Palácio dos Bandeiran- 
tes em 2022. IFP 





REAJUSTES 
Caminhoneiros 
querem CPI dos 
combustíveis 


Com apoio de cami- 
nhoneiros, o deputado 
Nereu Crispim (PSL-RS) 
protocolou na terça-fei- 
ra (28) um requerimen- 
to para abertura de CPI 
(Comissão Parlamentar 
de Inquérito) para in- 
vestigar a alta dos pre- 
ços dos combustíveis. 
O pedido foi feito no 
dia em que a Petrobras 
aumentou em 8,9% o 
preço do diesel. 

A partir desta quar- 
ta (29), o litro do diesel 
sairá das refinarias da 
Petrobras custando, em 
média, R$ 3,06, aumen- 
to de R$ 0,25 em rela- 
ção ao valor vigente até 
então. É a primeira vez 
que o preço do com- 
bustível nas refinarias 
ultrapassa a barreira 
dos R$ 3. O acumu- : 
lado da alta do diesel : 
nas refinarias é de 66% 
durante o governo Bol- 
sonaro, de acordo com 
levantamento da FUP 
(Federação Unica dos 
Petroleiros). 

|FOLHAPRESS 
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INVESTIGAÇÃO NA PANDEMIA 


Hang é evasivo e evita 
comprometer Prevent 
e governo Bolsonaro 


Empresário bolsonarista depõe à CPI, nega financiar fake 
news, enfrenta senadores, mas dribla questionamentos 


FOLHAPRESS 
BRASÍLIA 


Com um comporta- 
mento diferente do ado- 
tado nas redes sociais, 
onde costuma ser radical 
e negacionista, o empre- 
sário bolsonarista Luciano 
Hang driblou questiona- 
mentos e abusou de de- 
talhes semânticos em seu 
depoimento à CPI da Co- 
vid nesta quarta-feira (29). 
Hang confirmou que tem 
contas bancárias no exte- 
rior, “duas ou três”. Por ou- 
tro lado, negou financiar 
a disseminação de fake 
news, em particular em 
temas ligados à pandemia 
do novo coronavírus. 

O empresário ainda 


JUDICIÁRIO 


condenou o uso político 
da morte de sua mãe por 
Covid-19. No entanto, se 
apegou a detalhes lin- 
guísticos para justificar 
informação falsa que teria 
propagado em vídeo na 
ocasião, quando defendeu 
o tratamento preventivo, 
com medicamentos sem 
eficácia comprovada con- 
tra a doença. 

Hang já é investigado 
pela CPI por seu envolvi- 
mento no chamado gabi- 
nete paralelo, estrutura de 
aconselhamento do presi- 
dente Jair Bolsonaro para 
temas da pandemia fora 
da estrutura do Ministério 
da Saúde. Os senadores 
querem apurar suspeitas 
de que o empresário fi- 


nanciou a propagação de 
fake news. 

Ele não recorreu a ha- 
beas corpus para evitar 
responder determinadas 
perguntas. Antes da ses- 
são, disse a jornalistas que 
chegou para o depoimen- 
to com “amor no coração” 
e “com a verdade ao seu 
lado”. No entanto, recu- 
sou-se a prestar o jura- 
mento de não mentir. 

Hang chegou para o de- 
poimento acompanhado 
de uma tropa de choque 
do governo, que incluiu o 
senador Flávio Bolsona- 
ro (Patriota-RJ), filho do 
presidente que há meses 
não comparecia a sessões 
da CPI. O empresário afir- 
mou não ser negacionista 


André Moura, ex-líder de Temer na 
Câmara, é condenado pelo STF 


O STF (Supremo Tribu- 
nal Federal) decidiu nesta 
quarta-feira (29) conde- 
nar o ex-deputado federal 
André Moura (PSC-SE) a 
oito anos e três meses de 
prisão por irregularida- 
des na Prefeitura de Pi- 
rambu (SE). Os ministros 
também proibiram o ex- 
-parlamentar de exercer 
função pública por cin- 
co anos. À pena, porém, 
não deve ser cumprida 
de imediato, apenas após 
julgamento de recursos a 


ELEIÇÕES 2022 


serem apresentados pela 
defesa. 

O placar ficou em 6 a 
4, Prevaleceu a divergên- 
cia aberta pelo ministro 
Kassio Nunes Marques, 
que foi acompanhado 
por Edson Fachin, Cár- 
men Lúcia, Rosa Weber, 
Luiz Fux e Luís Roberto 
Barroso. O relator, Gilmar 
Mendes, havia defendido 
a absolvição do ex-parla- 
mentar e ficou vencido, 
assim como Ricardo Le- 
wandowski, Dias Toffoli e 


Alexandre de Moraes. 

A condenação foi por 
desvio de recursos públi- 
cos, peculato e associa- 
ção criminosa. 

Os ministros analisa- 
ram três ações penais 
contra Moura, que foi lí- 
der do governo de Michel 
Temer (MDB) na Câma- 
ra. Em todas, Moura res- 
ponde basicamente pela 
mesma irregularidade: 
uso da máquina pública 
de Pirambu (SE). 

| FOLHAPRESS 


'Não sou candidato a vice, do Ciro ou de 
ninguém, diz tucano Eduardo Leite 


O governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo 
Leite (PSDB), negou que 
tenha a intenção de ser 
candidato a vice-presi- 
dente no ano que vem. 
“Não faz o menor senti- 
do ser vice, nem do Ciro 
[Gomes, PDT], nem de 
ninguém”, afirmou. 

“Não estou alinhado 
com ele, que é equivo- 
cado na sua visão de 
desenvolvimento”, disse 


o gaúcho, que disputa 
as prévias para decidir 
quem será o presiden- 
ciável tucano com o go- 
vernador paulista, João 
Doria. 

Ele comentava repor- 
tagem do jornal Folha de 
S.Paulo que havia mos- 
trado como o apoio do 
senador cearense Tasso 
Jereissati (PSDB) à sua 
postulação havia sido 
lido por setores do par- 


tido como a entrega da 
cabeça de chapa no ano 
que vem a algum aliado. 
Isso porque Tasso, um 
aliado histórico de Ciro, 
em entrevista também 
ao jornal havia falado 
insistentemente sobre 
a flexibilidade de Leite 
para a composição de 
uma aliança, inclusive 
renunciando ao prota- 

gonismo. 
|FOLHAPRESS 
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Leopoldo Silva / Agência Senado 





DRIBLE | O empresário Luciano Hang, dono da Havan, durante depoimento na CPI 


e que reconhecia a gravi- 
dade da pandemia, tanto 
que investiu recursos para 
combatê-la. No entanto, 
evitou comentar o outro 
sentido da palavra nega- 
cionista, no contexto da 
pandemia, que são agen- 
tes que se mostram con- 
tra práticas de isolamento 
social, uso de máscaras e 
adeptos de medicamen- 
tos sem eficácia compro- 
vada para o tratamento da 
Covid-19. 

Hang também negou 
financiar a propagação de 
fake news. 

“Nunca financiei ne- 
nhum esquema de fake 


news e não sou negacio- 
nista. Sou apenas um bra- 
sileiro que sonha em viver 
num país melhor, que deu 
a cara a tapa e que está 
apanhando por isso.” 

O empresário, por outro 
lado, reconheceu que tem 
contas bancárias no exte- 
rior e que elas seriam de- 
claradas à Receita Federal. 
“Nós temos contas no ex- 
terior, nós temos offsho- 
re, no exterior. Devem ser 
umas duas ou três decla- 
radas na Receita Federal.” 

Hang afirmou nunca ter 
recorrido a empréstimos 
do BNDES, no que foi re- 
batido pelo presidente da 


“Loja Tutti Quant 


umoripon 


E 1º 


CPI, Omar Aziz (PSD-AM). 
Ele disse que o banco en- 
caminhou documento 
que mostra 57 operações 
até 2014, que somavam R$ 
27 milhões. 

O empresário confir- 
mou que sua mãe recebeu 
o chamado “kit Covid” 
desde o início do trata- 
mento, mesmo antes de 
sua internação, apesar 
das comorbidades. “Se eu 
tivesse a sua condição, ia 
levar minha mãe à Lua, 
não era à Prevent Senior, 
não”, afirmou Aziz. Na se- 
quência, disparou contra 
os senadores que compa- 
receram. 


Ea 


“Todos os unidades da Fotica 


Fundo Social de Solidorisdode de Americana 


Bosílica Santo ántônio de Pádua 


"Todas os lojas House Jpons 
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AÇÃO D RU R 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
COMUNICADO 


O Presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos da 
Prefeitura de Campinas, no uso de suas atribuições) 
estatutárias, comunica que a Comissão de Pleito, 
responsável pela condução da Eleição da Diretoria e dos, 
Conselhos para o biênio 2022-2023, é composta pelos 
seguintes membros: 


Arq. Flávio César Silva Muniz 
Eng. Henrique Duarte de Miranda 
Eng. Henrique Cezar Belinelli 
Eng. Fábio Mazzaferro da Costa 
Eng. Gerri Alberto de Andrade 


inscrições das chapas para a próxima Eleição, com 
indicação de seus componentes e seus respectivos cargos a 
serem por eles ocupados, deverão ser entregues em forma 
de requerimento para um dos representantes da Comissão 
de Pleito entre os dias 30 de setembro a 14 de outubro do 
presente ano, durante o expediente do Paço Municipal. 

chapas deverão ser compostas por uma Diretoria com 
cinco membros (Presidente, Vice-Presidente Executivo, 
Vice-Presidente Administrativo, Tesoureiro e Secretário), por 
um Conselho de Contribuintes com três membros e por um 
Conselho Fiscal também com três membros. 


Campinas, 30 de setembro de 2021 
Eng. Ricardo Martins 
Presidente da AEA/PMC 


NOS DA EMPRESA EXPOMARKET COMERCIO E 
SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOVEIS LTDA, 
INFORMAMOS QUE ESTAMOS RECEBENDO DA 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA A LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº143 


E CARTÓRIO DE AMERICANA 
FATIMA CRISTINA RANALDO CALDEIRA OFICIALA 


Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os 
documentos exigidos pelo Código Civil, artigo 1525, números |, Ill e 
Iv. 

JONATAS DE ANDRADE LEME, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido aos vinte e sete de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco (27/12/1995), em AMERICANA, 
Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Natalino 
Estevam, 213, Parque Gramado, Americana - SP filho de ADEMIR 
ANTUNES LEME e de REGINA CELIA SUAVE DE ANDRADE LEME. 





THAINÁ RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente administrativa, nascida aos oito de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e sete (08/02/1997), em AMERICANA, 
Estado de São Paulo, residente e domiciliada na Rua Natalino 
Estevam, 213, Parque Gramado, Americana - SP filha de DONIZETE 
MARTINS DA SILVA e de LUCIANA APARECIDA RAMOS DA SILVA. 


Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado 
na imprensa local. 

Americana, 27 de Setembro de 2021. 

Giovani Milani Guidolin - Escrevente 





Edialoa ciação -prazo de 20 dias. Processo nº 1004661-55.2018.8.26,0428] 
O(A) MM, Jutz(2) de Direito da 2º Vara, do Faro de Paulínia, Estado de S; 
atdo, Dr(a), Juhana Brescansin Demarchi, na forma Ga Lei, etc. Faz sabe: 
(0), à Leandro odrques Braga CPF 626.917 .043-51 que Banco Bradesco) 
A. ajuizou Ação de Execução de Títula Extrajudicial para recebimento del 
$111.300,31 (nut/18] decorrente da cédula de crédito bancário - 
impréslimo pessoal nº 343083540 emitida em 2903.18. Estando o| 
Executado em lugar ignorado, expede-se q edital para que em 04 alas, pague 
b débito atualizado Ou em 15 dias embarque a execução ou reconheça q 
fio com o depósito de 30% do valor e requeira o parcelamento em 06) 
es, prazos esles a fluir os 20 supra, sob pena de conversão em pentoral 
arresto (fe, 101) do piano de feliaização VGEL Private FIO de nº 
RB9458 no valor de R$27.048,62 (01.10.15), da qual fica neste ato intimada) 
nanda atlvertida de que ny caso de revelia será nomeado curador especial, 
rão edital, afixada é publicado na forma da lei. Nada mais Dadoe passado, 
esta cidade de Paulinia, aos 20 de setembro de 2021. E 2903008 








Pelo presente Edital ficam convocados os senhores 
associados para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA da Apacoiagao dos Adquirentes dos 
Lotes Jardim Firenze” de ara sto, a 
2021, de forma virtual, sendo que estará disponível para 
acompanhamento dos assuntos e votações a partir das 17:00) 
(onze horas) do dia 15 (quinze) até as 18:00 (dezoito horas) 
do dia 20 (vinte) de outubro de 2021, com qualquer número) 
de associados participantes, a! 
Será realizada por meio eletrônico pela plataforma Area 
[do condômino (Aplicativo Superlógica). 
Para serem tomadas as seguintes deliborações: 
1. Aprovação da Revisão do Regulamento Intemo porl 
tópicos; 
2. Aprovação da implementação da nova Portaria del 
Serviços; 
3. Aprovação da Política de uso das áreas comuns por 
tópicos. 
Observações: 

Orientamos a confirmação de seu cadastro ou a atualização) 
se necessário, junto a administradora até o dia 14/10/2021. 

Os Associados, com despesas associativas em atraso não 
terão direito a voto e nem a manifestação. onentamos a 
confirmação com a administradora 

Aos associados em débito com suas contribuições sociais, 
fica vedado o exercicio dos direitos estabelecidos na linea “d' 
[do artigo 8 do Estatuto Social. 

d) Participar das Assembleias Gerais, Ordinárias ou 
Extraordinárias, com direito a voz e número de votos| 
proporcionais a quantidade de lotes que é proprietário sobre 
os assuntos que nelas se tratarem; 


Os Associados que não puderem participar das 
Assembleias, por motivos devidamente comprovados, 
poderão fazer-se representados por outro Associado 
mediante procuração com firma reconhecida, desde que 
ambos estejam em pleno gozo de seus direitos sociais, 
ficando vedada a cumulação de mais de um mandato por 
representante. (Sessão III - Artigo 11º do estatuto social) 


Atenciosamente, 
A diretona 
Santa Bárbara d Oeste, 29 de setembro de 2021 


Daniel Augusto Videira Xawour 
Presidenta 


5 CÂMARA MUNICIPAL DE 
ii HORTOLÂNDIA 
nas Estado de São Paulo 


º AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL: nº 04/2021 — Menor Preço 
Global 


OBJETO: “Contratação de consultoria especializada 
para Implementação adequação da Câmara 
Municipal de Hortolândia à Lei Federal nº 
13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - Anexo 
Ido Edital”, 


RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até às 9h do dia 
20/10/2021 

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO: Dia 20/10/2021 às 9h, no Plenário da Câmara 
Municipal de Hortolândia. 

EDITAL DISPONÍVEL NO SITE DA CAMARA — 
www.hortolandia.sp.leg.br e no prédio da Câmara das 
Bnás 17h, sito à rua Joseph Paul Julian Burlandy, nº 250 
— Parque Gabriel — Horiolândia/SP - Informações: Fone 
19-3897-2900 ! ramal 338 - 
licitaçaoShortolandia.sp.leg.br 


Hortolândia, 29 de setembro de 2021 
Maria Helena Pedroso Souto 








EDITAIS 


SÃO LUCAS SAÚDE S/A 
Edital de notificação de cancelamento plano de saúde individual ou familiar, 
Pelo presente edital, expedido com fundamento no artigo 13, Parágrafo único, inciso Il, da Lei Federal nº 9.656/98 e na 
Súmula Normativa nº 28 da Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS. 


A SÃO LUCAS SAÚDE S/A, com sede a Avenida Brasil 1530 — Jardim Santo Antônio, na cidade de Americana, no estado de São 
Paulo, inscrita no CNP) sob o nº 96.509.690/0001-88, e com registro na ANS nº 34.436-2 


NOTIFICA o titular do plano de saúde inscrito no CPF 336005298-xx, com código de identificação na operadora 
.00003.01-0 e plano denominado: EMPRESARIAL ALFA, de que há débitos referente ao pagamento da mensalidade 
vencida em 19/06/2021 e posteriores, no valor atualizado de R$ 633,90 (Seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos), 
sendo o período de atraso de 103 dias, bem como para que realize a quitação dos débitos especificados neste edital de 
notificação. 
NOTIFICA o titular do plano de saúde inscrito no CPF 418945668-xx, com código de identificação na operadora 
.05.07134.01-0 e plano denominado: PLANO LIGHT, de que há débitos referente ao pagamento da mensalidade vencida 
em 10/06/2021 e posteriores, no valor atualizado de R$ 1.377,40 (Mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), 
sendo o período de atraso de 112 dias, bem como para que realize a quitação dos débitos especificados neste edital de 
notificação. 
NOTIFICA o titular do plano de saúde inscrito no CPF 074429356-xx, com código de identificação na operadora 
-00003.01-0 e plano denominado: PREMIUM CE, de que há débitos referente ao pagamento da mensalidade vencida 
em 26/06/2021 e posteriores, no valor atualizado de R$ 746,00 (Setecentos e quarenta e seis reais), sendo o período de 
atraso de 96 dias, bem como para que realize a quitação dos débitos especificados neste edital de notificação. 
NOTIFICA o titular do plano de saúde inscrito no CPF 115443888-xx, com código de identificação na operadora 
86071.73.00903.01-0 e plano denominado: ESPECIAL CE, de que há débitos referente ao pagamento da mensalidade vencida 
em 21/06/2021 e posteriores, no valor atualizado de R$ 3.617,38 (Três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e oito 
centavos), sendo o período de atraso de 101 dias, bem como para que realize a quitação dos débitos especificados neste 
edital de notificação, 
NOTIFICA o titular do plano de saúde inscrito no CPF 333451748-xx, com código de identificação na operadora 
5127.37.00002.01-0 e plano denominado: PLANO ODONTOLOGICO EMPRESARIAL MASTER, de que há débitos referente 
ao pagamento da mensalidade vencida em 03/06/2021 e posteriores, no valor atualizado de R$ 59,11 (Cinquenta e nove reais 
e onze centavos), sendo o período de atraso de 119 dias, bem como para que realize a quitação dos débitos especificados 
neste edital de notificação. 
NOTIFICA o titular do plano de saúde inscrito no CPF 021905015-xx, com código de identificação na operadora 
-99.00684.01-3 e plano denominado: FLEX ll OD, de que há débitos referente ao pagamento da mensalidade vencida 
em 25/06/2021 e posteriores, no valor atualizado de R$ 3.278,98 (Três mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito 
pre sendo o periodo de atraso de 97 dias, bem como para que realize a quitação dos débitos especificados neste edital 
de notificação. 


Demais esclarecimentos ou pagamento do acima citado pode ser efetuado diretamente na sede administrativa da São Lucas 
Saúde S/A ou via telefone (19) 3477-1019. Em caso de não regularização da situação informada dentro de 10 dias da 
publicação deste, o seu contrato de plano será rescindido unilateralmente (cancelado). 


EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1003807-32.2016.8.26.0428 


O(A) MM. Juiz(a) do Diraito da 2º Vara, do Foro de Paulina, Estado de São Paulo, Dr(a). JULIANA BRESCANSIN 
DEMARCHI, na forma da Lei, etc FAZ SABER a(o), ELECSONIC COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ 04 497 282/0002- 
16 que, UNIÃO REAL TRANSPORTES LTDA promove ação de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, yisando 
doclarar a nexgibdidado do contrato de compra e venda em rolação ao caminhão Sinotruk Howo A7 460 Bx4 cabine 
alta manual chassi nº LZZ5CLWBEGCA7 16435, ano fabimod: 2012/2012, cor preta, zero quilometro, em razão de 
diversos defeilos mecânicos, com a consequente suspensão do pagamento, até que o vicio no veículo seja sanado 
de forma integral e, em caso de realização do conserto em rede não credenciada pela Rê, os custos deverão sor 
arcados por esta. Ficando ainda, a ró condenada 20 pagamento das custas processuais e honorários advocaticos a 
seram arbitrados por este Juizo. Enconirando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os alos o termos da ação proposta o para que, no prazo do 15 dias, qua fluirá após o 
docurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada 3 ação, à ró será considerada 
revel, com nomeação de curador Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei 
NADA MAIS, Dado e passado nesta cidade de Paulinia, aos 21 de setembro de 2021 


NÃO DEIXE SEU NEGÓCIO 
CAIR NO ESQUECIMENTO! 


ANUNCIE! «19 3471-2740 


oro pal-i foi | PA(oli too [0/0 |[-H oo aa Ro): 


TODODIA 





E) 
o 
SE) 
a] 
[o 
Em 
o) 
tz) 
[ma 
a) 
= es 
= 
LIS 
= 
O, 
td] 
oO: 
e 
x 
<L 
=== 
[a a 
a) 
Lil 
< 
[ma 
La) 
= e 
= 
Les 
= 
<L 


MELHOR CONTEÚDO! 


TODODIA é multiplataforma! 





www.tododia.com.br 
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TODODIA 
PINTURA 
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Mondrian para crianças 


Com recursos de som, imagem e efeitos especiais, mostra destaca obras do pintor francês 


DA REDAÇÃO 
CAMPINAS 


Em comemoração ao 
mês das crianças, a ex- 
posição “Mondrian para 
Crianças” estará aberta 
para visitação gratuita de 
1a31 de outubro no Gal- 
leria Shopping. 

A mostra é uma ho- 
menagem ao pintor ho- 
landês Piet Mondrian 
(1872-1944), criador do 
movimento neoplasti- 
cismo e conhecido por 
uma estética abstrata, 
com o uso predominan- 
te de preto, branco e co- 
res primárias (vermelho, 
azul e amarelo), além de 
muitas formas geomé- 
tricas, em especial os 
formatos quadrados e 
retangulares. 

Recursos de som, ima- 
gem e efeitos especiais 
permitirão uma expe- 
riência imersiva em seis 
ambientes muito visuais 
e divertidos. Por todo o 
circuito, os visitantes de- 
verão utilizar máscaras 
de proteção e seguir as 
orientações dos moni- 
tores. Para a segurança 
de todos, a exposição foi 
concebida para ser vi- 
venciada de forma con- 
templativa experiencial, 
sem precisar de qualquer 
interação tátil. 

O evento é gratuito e 
funcionará com agenda- 
mento de horários, por 
meio do site Ingresse. Os 
visitantes podem con- 
ferir a exposição de se- 
gunda a sábado, das 10h 
às 22h, e aos domingos e 
feriados, das 12h às 20h, 
no Espaço de Eventos, lo- 
calizado no segundo piso 
do empreendimento. 


ON-LINE 


Abertas inscrições do concurso 
para declamação de poemas 


DA REDAÇÃO 
SANTA BÁRBARA D'OESTE 


Os interessados em par- 
ticipar do concurso de 
declamação de poemas 
projeto “Recitar — a pa- 
lavra em Verso Vivo” po- 
dem se inscrever até hoje 
pelo site da prefeitura de 
Santa Bárbara d'Oeste. O 
concurso será on-line e 
acontecerá de 16 a 20 de 
novembro, sempre a par- 
tir das 19h30. 

O Recitar reunirá alu- 
nos da rede municipal, 





Divulgação 





E, 


== 
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ARTEABSTI RATA| Ambiente inspirado em obra do pintor Piet Mondrian, cuja técnica tinha uso predominante de figuras gemétricas e cores primárias 








estadual e particular 
(ensinos Fundamental, 
Médio e Técnico), sendo 
Infantil - destinada aos 
alunos dos 4º e 5º anos 
-, Juvenil - destinada aos 
alunos dos 6º ao 9º anos -, 
além da categoria Ensino 
Médio e Técnico) e tam- 
bém é extensivo aos gru- 
pos barbarenses de teatro 
que poderão participar 
em categoria própria ou 
como convidados. 

A Categoria de Autor 
Consagrado deverá ter 
apenas poemas de au- 


obras do pintor; 


* Entrada das Formas: primeira etapa, apresenta Mondrian e 
conceitos básicos sobre o Neoplasticismo e sua aplicação nas 


* Labirinto de Cores Planas: tem por referência a obra Com- 
posição Il, em vermelho, azul e amarelo, de 1930. Aqui, o vi- 
sitante explora um minilabirinto, formado por retângulos e 
quadrados nas cores primárias. Ao final, os visitantes podem 
brincar com a sua própria imagem refletida na parede, nas 


mesmas cores da obra sobrepostas; 


arte. Aqui, a obra de referência é Composição A, de 1923; 


* Brincadeira em Composição: tem um grande tapete inspirado 
nos grafismos de Mondrian para as crianças brincarem e apren- 
derem um pouco sobre o papel da composição numa obra de 


CIRCUITO DE VISITAÇÃO AO) 


* Pintura em Movimento: Inspirada na obra Composition with 
Red, Yellow and Blue, de 1942, a sala aborda a busca de Mon- 
drian pela perfeição e tem 3 pontos para jogar um tipo de Te- 
tris, com as peças (quadrados e retângulos coloridos) surgindo 
e que devem ser encaixadas no lugar certo. A trilha sonora é 
jazz, o ritmo preferido do artista; 


* Espaço Boogie-Woogie: inspirado na obra Broadway Boogie- 
-Woogie, de 1943, um ano antes da morte do artista em Nova 
lorque. O ambiente remete aos videogames pixelados; caixas com 
sensores reproduzem sons de vídeo game por aproximação; 


- Sala sem Fim: uma visão tridimensional da obra de Mondrian 
em uma sala espelhada que prepara a saída com o infinito de 
Mondrian. 





Mondrian para Crianças no Galleria Shopping 


Agendamento: site Ingresse Visitação gratuita 





Quando: de 1º a 31 de outubro de 2021 Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h 
Onde: Espaço de Eventos, no segundo piso do Galleria Shopping (Rod. D. Pedro |, km 131,5, Jardim Nilópolis, Campinas, SP) 








tores cujas obras literá- 
rias sejam de domínio 
público. Já na Catego- 
ria Autor Barbarense, o 
tema de 2021 será Cons- 
ciência Negra e/ou Po- 
vos Indígenas, podendo 
ser composto um único 
poema com essas duas 
abordagens ou com ape- 
nas uma delas. 

Todas as informações 
estão no site da prefeitu- 
ra ou podem ser obtidas 
pelo (19) 3464-9424, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 14h. 


DECLAMAÇÃO | Inscrições terminal 
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ue será de 16 a 20 denovembro 
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ÁRIES|21/3 a 20/4 

Há um tempo de 
transição entre um modo 
de encarar a vida e outro 
diferente. Nessa tempo de transição, 
o modo habitual de encarar a vida vai 
perdendo a graça, mas ainda não está 
claro qual será o futuro. É a transição. 
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TOURO|21/4a 20/5 
Aquilo que é dito 

reflete o que as pessoas 
querem que a realidade 
seja, mas não o que ela é. Este é um 
momento em que os ideais românti- 
cos contrastam com o andamento das 
coisas que interessam a você. O que 
você vai escolher? 











LEÃO|22/7a22/8 

Se o seu dia a dia não é 
condizente com seus 
ideais de vida, então sua 
alma se sentirá perdida, à deriva. Nada 
precisa ser perfeito de um dia para 
outro, mas todo dia precisa ser uma 
aproximação aos seus ideais, isso sim. 


VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Se as pessoas se 
importassem de verdade 
umas com as outras, 
certamente o mundo seria um lugar 
melhor para se viver. No fundo, o que 
obstaculiza o destino é que as pes- 
soas vivem com medo, se importando 
com elas mesmas. 








As apostas são altas, 

os riscos são enormes, 
mas sua alma gosta de sentir perigo, é 
como se fosse atraída para dentro do 
vórtice que produz o medo, em vez de 


: fugir para o lado contrário. Só o tempo 


dirá o resultado. 


CAPRICÓRNIO | 22/12 
a20/1 

Para que cada coisa 
esteja em seu devido 
lugar e haja um devido lugar para cada 
coisa, é preciso que você valorize 

as pessoas que servem a você de 
referência nesta parte do caminho. 


; Tudo, afinal, é relacionamento. 
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 GÊME0S|21/5a20/6 
Á Eta * Regularizar os ritmos 
RAS cotidianos para, assim, 

desfrutar de maior 
conforto e segurança, que é o oposto 
de andar pela vida improvisando cada 
passo. À regularidade, com certeza, 
anda de mãos dadas com a saúde. 
Ou não? 








LIBRA|23/9 a 22/10 

E imprescindível ter um 
norte, um projeto de 
vida, o qual, não precisa 
ser definitivo, apenas um ponto de 
apoio que sirva para orientar direito 
suas atividades do dia a dia. Agora é 
quando a alma precisa de norte. 





AQUÁRIO |21/1 a 19/2 
Faça a si o favor de 
aproximar sua vida 
cotidiana dos ideais que 
anseia realizar, porque para chegar lá 
você precisa andar pelo caminho, e o 
caminho é feito de pequenas coisas 
que acontecem no dia a dia. 
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CÂNCER|21/6 a 21/7 
Aja do jeito que você 
achar melhor, porém, 
cuide para não atropelar 
ninguém com suas atitudes, porque 
agora não seria uma hora em que uma 
situação desse porte poderia passar 
despercebida, ou você sair impune 
dela. 








ESCORPIÃO |23/10 a 
21/11 

Se as coisas não se 
parecem a como você 
gostaria que fossem, pior para elas! 
Sonhar é importante, desde que você 
continue se esforçando para que seu 
dia a dia se pareça a cada dia mais 
com seus sonhos. 


PEIXES |20/2a 20/3 

Para que se preocupar 

com pessoas e 

acontecimentos que só 
existem para diminuir seu valor? Deixe 
essas pessoas falando sozinhas e, 
enquanto isso, procure se concentrar 
nos assuntos que exemplificarão seu 
valor com clareza. 
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Sudoku 


Para jogar, preencha 
os quadradinhos com 
números del a9, 
sem repetir algarismo 
em cada uma das 
linhas verticais e 
horizontais. 
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ToDODIA ANNE Ny 


CRIATIVIDADE 


Oficina gratuita 
ensina ilustração e 
processo criativo 


Cartunista vai dar dicas de como perder o medo de 
errar, desenvolver o traço e criar o hábito de desenhar 


DA REDAÇÃO 
PIRACICABA 


O Salão de Humor 
de Piracicaba promo- 
ve neste sábado (2), das 
14h às 17h, a oficina vir- 
tual Processo Criativo e 
Ilustração. As inscrições 
para pessoas a partir dos 
12 anos são gratuitas 
e podem ser feitas até 
amanhã (1), pelo e-mail 
contatoQsalaodehumor. 
piracicaba.sp.gov.br. As 
vagas são limitadas. 

A oficina será minis- 
trada pelo ilustrador 
Kleverson Mariano, que 
também segue carreira 
como muralista e cartu- 
nista. Em sua trajetória 
colaborou para grandes 
produções, como Revista 
Galileu, Superinteressan- 
te e marcas como Posca, 
Disney e Maurício de 
Sousa Produções. 

A oficina está aberta 
a todos que quiserem 
aprender ou gostam des- 
te tipo de arte. “Acredito 
que o maior obstáculo 
para quem está come- 
çando é em relação ao 
medo de errar e de criar o 
hábito de desenhar. Que- 
ro transmitir algumas 
dicas que me ajudaram 
a combater este medo 











como por exemplo, criar 
projetos autorais de curto 
prazo”, disse. 

A oficina contará com 
exercícios para o desblo- 
queio da criatividade e 
orientações sobre o tra- 
balho com ilustração. 
Os participantes apren- 
derão sobre estilo, traço, 
portfólio e serão dire- 
cionados ao desenvolvi- 
mento de uma ilustração 
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autoral que poderá ser 
utilizada em suas redes 
sociais. “O conteúdo en- 
sinado não apenas irá 
desenvolver o traço do 
aluno, mas também a 
forma de como ele pen- 
sa, criando formas sim- 
ples e objetivas para re- 
solver problemáticas que 
surgem em um briefing 
ou por um bloqueio cria- 
tivo”, explicou Mariano. 


TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO 
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE 
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TV Tudo 


Data marcada 

Por meio do “Vai Que 
Cola”, o Multishow fará uma 
homenagem ao ator Paulo 
Gustavo. 

À nona edição do progra- 
ma vai estrear em uma data 
especial: 30 de outubro, que 
seria aniversário do come- 
diante, como forma de tribu- 
toâsuaobra. 


Série especial 

“Os Experientes”, pro- 
dução da 02 Filmes para a 
Globo, será apresentada no 
Viva, a partir deste sábado, 
18h45. 

Tudo muito em cima da 
terceira idade e como ela 
pode ser encarada como 
uma das melhores fases 
da vida. No elenco, nomes 
como Beatriz Segall, Selma 
Egrei, Joana Fomm, Juca de 
Oliveira, Wilson das Neves, 
Goulart de Andrade e Ger- 
mano Mathias. 


Ver de perto 

Johnny Saad passou 
parte da manhã de ontem 
no Teatro Itália, que agora 
será utilizado para produ- 
ções da Band, rádio e TV. 
Foi acompanhado de Sheila 
Magalhães, Thaís Freitas e 
Caio Carvalho, entre outros 
diretores. 

O local, inclusive, a partir 
da próxima segunda-feira, 
passará por reformas em 
seus camarins e na parte da 
iluminação. 


Apresentação 
A propósito de Band, nes- 
ta quinta teremos a apre- 
sentação da sua programa- 
ção 2022 ao mercado. Meio 
online, meio presencial. 
Destaque para “Faus- 
tão na Band”, “Mil e Uma 
Perguntas”, “Perrengue na 
Band” e projetos para o es- 
porte, entre outros. 


Detalhe 

Vale informar que parte 
do elenco da Band foi con- 
vidada a participar deste 
evento. 

Menos um: Fausto Silva. 
Primeiro, que está em via- 
gem, fora do Brasil, e tam- 
bém porque ainda não pode. 


Reprise 
“Carinha de Anjo”, com 
Lorena Queiroz, volta à pro- 
gramação do SBT na próxi- 
masegunda-feira, às 20h30. 
Também no elenco, Bia 
Arantes, Carlo Porto, Maisa 
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CANAL 1 


POR FLÁVIO RICCO 


Chique 
De férias na Globo, sem ainda outro trabalho acertado, 
Isis Valverde acompanhou terça-feira, da primeira fila, o 
desfile da Dior na Semana de Moda de Paris. 
E foi como convidada especial da marca. Não é pouca 


coisa não. 


“Eu amei o brilho, o cenário do desfile, que era uma dis- 
coteca...”, conta Isis sobre o evento. 


Isis Valverde | 


Silva, Jean Paulo Campos, 
Lucero, Sill Esteves, Eduardo 
Semerjian, entre outros. 


Bate — Rebate 


* Não é por nada, mas 
tem programas no SBT que 
estão pedindo troca de ce- 
nários... 

*.. O desgaste desses anti- 
gos está passando no ar. 

* De sábado até segunda- 
-feira, o canal DogTV estará 
com o sinal aberto nas ope- 
radoras Sky e Vivo... 

* ... Uma ação para come- 
morar o Dia do Cachorro, 
segunda. Dia do Cachorro... 
Está certo... 

* .. SÓ que deve estar fal- 
tando ainda o “Dia do Peixi- 
nho”, do “Gatinho”, da “Coru- 
ja”... Ou será que não sei. 

* Direção da Band ainda 
não definiu estúdio para 
gravação do próximo “Mas- 
terChef”.. 

* Segue a busca do local 
mais adequado. 

* Que ano, hein? Pessoal 
que faz retrospectiva da 
TV não vai ter problema 
nenhum. 


Divulgação 
rr 


* Tatola Godas, Dennys 
Motta, Ricardinho Men- 
donça e Ângelo Campos, e 
o diretor Ricardo de Barros, 
optaram por não tirar férias, 
após saída da Rede TV! e 
entrada na Band... 

* .. Já na terça-feira, eles 
iniciaram reuniões para dis- 
cutir a montagem de equipe 
e a estreia do “Perrengue”, 
marcada para novembro. 

* Patricia Abravanel assu- 
me parte do “Programa Sil- 
vio Santos” neste domingo... 

* «Ela apresentará o “Jogo 
das Três Pistas”. 


C'est fini 


Na terça-feira a Globo 
decidiu acabar com “Ma- 
lhação” e mandou inclusive 
cancelar “Eu Quero é Ser 
Feliz” que já estava em pro- 
dução. Dois fatos: a decisão 
surgiu durante as férias de 
José Luiz Villamarim, núme- 
ro 1 da Teledramaturgia. Por 
outra, soou como lambança, 
porque dias antes o projeto 
havia sido aprovado. 

Então é isso. Mas amanhã 
temmais. Tchau! 
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Timão treina para marcar mais gols 


Elenco voltou aos treinamentos nesta quarta-feira visando ao jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino 


FOLHAPRESS 
SÃO PAULO 


O elenco do Corin- 
thians voltou aos trei- 
nos nesta quarta-feira 
29), no CT Joaquim 
Grava, de olho no com- 
promisso de sábado 
(2), às 19h (de Brasília), 
quando a equipe alvi- 
negra vai encarar o Red 
Bull Bragantino, fora de 
casa, pela 232 rodada do 
Campeonato Brasileiro. 

Os jornalistas ain- 
da estão impedidos de 
frequentar o centro de 
treinamento do clube 
por conta do protoco- 
lo de combate ao Co- 
vid-19. Segundo as in- 
formações divulgadas 
pela assessoria do Co- 
rinthians, os atletas fi- 
zeram um tático com o 
espaço delimitado pela 
comissão técnica. 

O técnico Sylvinho 
intensificou os treinos 
visando aumentar o 
número de gols. Uma 
das equipes tinha como 
objetivo fazer o gol, en- 
quanto a outra precisa- 
va realizar a transição 


da defesa para o ataque 
e acertar um dos três 
minigols cravados no 
campo. Terminado o 
exercício, alguns nomes 
do elenco fizeram algu- 
mas atividades especí- 
ficas com os auxiliares 
Alex e Doriva. 

O técnico ainda nem 
sequer esboçou a for- 


Técnico Sylvinho 
intensificou 
atividades com 
objetivo de fazer gols 


mação titular para o 
jogo em Bragança Pau- 
lista. No entanto, há a 
tendência de que não 
haja alterações em rela- 
ção ao time que iniciou 
o clássico contra o Pal- 
meiras no último fim de 
semana. 

O Corinthians volta 
aos treinos hoje, A equi- 
pe está em 6º no Bra- 
sileiro e pode ganhar 
uma posição caso vença 
o Red Bull Bragantino. 
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PREPARAÇÃO | Os reforços Róger Guedes (á dir.) e Giuliano durante treino no CT Joaquim Grava, nesta quarta-feira 


Santos ganha tempo com 


partida adiada no Brasileiro 


FOLHAPRESS 
SÃO PAULO 


O adiamento da 23º ro- 
dada do Campeonato Bra- 
sileiro, em que o Santos 
enfrentaria o Fluminense 
no domingo (3), fez o téc- 
nico Fábio Carille ganhar 
um pouco mais de tempo 
para testes e até contar 
com importantes retornos 
no time. 

Ainda sem data para 
enfrentar os cariocas, o 
Santos terá seu próximo 
compromisso somente na 
quinta-feira (7), em clássi- 
co contra o São Paulo, no 
Morumbi, às 18h30, pela 
242 rodada do Brasileiro. 

O ponto alto para o San- 
tos é contar possivelmen- 
te com o zagueiro Kaiky, 
há mais de um mês fora 
por lesão de grau 2 na 
coxa, além de Luiz Felipe 
e Madson, ambos em reta 
final de recuperação no 
departamento médico. 

Jobson deve ser outra 
novidade no time de Ca- 
rille. Desejo do treinador, 
o volante treina desde a 
semana retrasada com o 
grupo e está à disposição. 


Ele deve ganhar alguns 
minutos no San-São. 

Entretanto, com o adia- 
mento do encontro com 
o Fluminense, o Santos 
corre grandes riscos de 
entrar para a zona de re- 
baixamento já neste final 
de semana, antes mesmo 
de atuar no clássico. 

O clube alvinegro é o 16º 
colocado na tabela, com 
24 pontos, a um do Bah- 
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ia e dois do Grêmio, que 
abrem o Z-4. 

Hoje o elenco santista se 
vê em momento de des- 
confiança. A ideia de Ca- 
rille é usar o bom desem- 
penho do primeiro tempo 
da derrota por 3 a 0 para o 
Juventude como espécie 
de motivação para uma 
arrancada. Além disso, o 
treinador também deve 
mexer no time titular. 


Bragantino vence e vai à 
final da Copa Sul-Americana 


FOLHAPRESS 
SÃO PAULO 


O Red Bull Braganti- 
no está na final da Copa 
Sul-Americana. Após 
vencer por 2 a O no jogo 
de ida, o time de Bra- 
gança voltou a superar 
o Libertad (PAR) nesta 
quarta-feira (29), desta 
vez por3a,evaidispu- 


Time vai disputar 
uma decisão 
continental pela 
primeira vez 


tar uma decisão conti- 
nental pela primeira vez 
em sua história. O con- 
fronto foi disputado no 
estádio Defensores del 
Chaco, em Assunção, no 
Paraguai. 

Depois de abrir van- 
tagem no confronto de 
ida, o RB Bragantino 
contou com dois gols de 
Tomás Cuello e outro de 
Artur para construir a 


vitória. O time de Bra- 
gança ainda teve atua- 
ção decisiva de Cleiton, 
que pegou um pênalti 
e brilhou com grandes 
defesas na partida. Mel- 
garejo anotou o gol dos 
paraguaios. 

Agora, o Red Bull 
Bragantino aguarda o 
vencedor da semifinal 
entre Pefiarol (URU) e 
Athletico-PR. O time pa- 





VIBRAÇÃO | Cuello marcou dois gols contra o Libertad 


ranaense venceu por 2 a 
1 no primeiro encontro, 
disputado no Uruguai, 
e tem a vantagem para 
decidir a classificação 
em casa na noite desta 
quinta (30). 

A final da Sul-Ameri- 
cana está marcada para 
o dia 20 de novembro, 
no estádio Centená- 
rio, em Montevidéu, no 
Uruguai. 


Reprodução/Instagram 


Cristiano Ronaldo 


quebra novo recorde 


Jogador com mais partidas também faz história ao marcar nos acréscimos 


Uefa 


FOLHAPRESS 
SÃO PAULO 


Só de ser escalado 
como titular do Man- 
chester United na par- 
tida desta quarta-feira 
(29) contra o Villarreal, 
Cristiano Ronaldo bateu 
um recorde na Liga dos 
Campeões: virou o joga- 
dor com mais partidas na 
história da competição, 
com 178. 

Mas essa não foi a úni- 
ca marca alcançada hoje 
pelo português. Ao fazer 
o gol da vitória por 2 a 
1 aos 49 minutos do se- 
gundo tempo, ele tam- 
bém fez história. Foi o 
terceiro gol decisivo em 
uma vitória marcado por 
Cristiano após o 90º mi- 
nuto de uma partida de 
Champions. 


ARTILHEIRO 

Com isso, ele igualou o 
argentino Sergio Agiiero, 
que também decidiu três 
triunfos para o Manches- 
ter City nos acréscimos. 
A diferença é que CR7 é 
também o maior artilhei- 
ro da história da com- 
petição, com 136 gols; 
Agúero tem 41. 

Os outros dois gols 
salvadores de Ronaldo 
aconteceram na fase de 
grupos da temporada 
2007/08 —quando ele 
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MARCA | Cristiano Ronaldo vibra ao marcar gol pelo Manchester contra o Villarreal, ontem 


marcou de falta para ga- 
rantir os 2 a 1 do Man- 
chester United sobre o 
Sporting aos 47 do se- 
gundo tempo—, e em 
2012/13 —quando uma 
finalização de pé direito 
aos 45 da segunda etapa 



















































































Clubes PG J V GP SG 
01 Atlético-MG 46 Ê 14 32 19 
02 Palmeiras 38 2 2 33 8 
03 Fortaleza 36 22 10 30 m 
04 Flamengo So 19) 11 36 17 
05 Bragantino 33 pa 8 32 8 
06 Corinthians Es 22 8 22 3 
07 Internacional 32 2 8 26 4 
08 Fluminense 32 22 8 24 0 
09 Athletico-PR 30 2 9 29 3 
O Cuiabá 29 22 6 23 1 
1 Ceará 28 2 6 20 -1 
2 Atlético-GO 27 2 6 7 -3 
3 São Paulo 27 22 6 8 5 
4 Juventude 26 2). 6 21 4 
5 América-MG 24 22 5 9 5 
6 Santos 24 oo 5 20 -8 
7 Bahia 23 o 6 25 10 
8 Grêmio 2o 20 6 7 5 
9 Sport 17 22 8 8 411 
20 Chapecoense 10 ou 1 7 -18 








Sábado (2/10) 

17h - Fortaleza x Atlético-GO 
17h - Cuiabá x América 

19h - Bragantino x Corinthians 
21h - Atlético-MG x Internacional 


Domingo (3/10) 
16h - Flamengo x Atlhetico-PR 


16h - Chapecoense x São Paulo 
18h15 - Palmeiras x Juventude 
20h30 - Grêmio x Sport 


Bahia x Ceará* 
Santos x Fluminense* 


*jogos adiados 


decretou os 3 a 2 do Real 
Madrid sobre o Man- 
chester City. 

“É o meu trabalho”, 
resumiu ele após a par- 
tida à TNT. “Foi um jogo 
muito difícil. O Villarreal 
jogou muito, teve muitas 


chances. A gente sofreu 
muito. Estávamos com 
a pressão de ter que ga- 
nhar, foi muito duro. No 
último jogo, tivemos a 
chance de ganhar no úl- 
timo minuto e não con- 
seguimos. Desta vez, foi.” 


Quinta, 30 de Setembro de 2021 


Daniel Alves critica 
gestão do São Paulo 


Fora do São Paulo há 
duas semanas, Daniel 
Alves finalmente falou 
publicamente sobre a 
rescisão de seu contra- 
to. Ele criticou as mu- 
danças no clube em 
meio ao Brasileiro de 
2020, disse que a di- 
retoria atual “não tem 
um plano” e que a ins- 
tabilidade prejudica os 
jogadores em campo. 
“A sensação que eu tive 
foi que todo o mundo 
criticou a outra gestão 
(do presidente Leco), 
mas com a outra ges- 
tão a gente estava para 
ser campeão brasileiro. 
Esta (gestão de Julio Ca- 
sares) chegou tentando 
mudar, mas entrou em 
um momento que não 
era adequado. Faltava 
cinco, dez jogos para 
terminar o campeona- 
to. Esperasse acabar e 
depois assumia, muda- 
va. Queriam conduzir 





mm a 
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aniel Alves participou de podcast 


diferente? Conduzir o 
quê? Tirou as pessoas 
que estavam gerindo o 
negócio”, criticou o la- 
teral em entrevista ao 
podcast “Flow Sport 
Club”. 

“Para mim, tudo na 
vida é consequência de 
como você se organiza 
e se planeja. Tínhamos 
um plano, na hora de 
chegar mudou tudo”, 
prosseguiu. Para o la- 
teral, “as pessoas não 
sabem lidar e não têm 
um plano” em relação 
ao clube. “Tem que criar 
uma harmonia entre 
campo, clube e tudo. No 
campo somos instáveis 
porque o clube está ins- 
tável, e sempre estoura 
aqui [no campo].” 

Por fim, ele falou ao 
podcast que o fato de 
ter virado “alvo” da tor- 
cida também motivou 
sua saída do clube. 

| FOLHAPRESS 
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Pelé deve deixar o hospital 


FOLHAPRESS 
SÃO PAULO 


Pelé está prestes a sair 
do hospital, segundo sua 
filha Kely Nascimento. 
Em postagem no Insta- 
gram, nesta quarta (29), 
ela disse: “agora que ele 
está mais forte e saindo 
do hospital para conti- 
nuar se recuperando e se 
tratando em casa, eu es- 
tou voltando para minha 
casinha também”. 

Logo depois, Pelé tam- 
bém usou a rede social 
para deixar um recado. 
Para descrever uma foto 
de si mesmo a sorrir, 
publicou que “quando 
a vida impõe um desa- 
fio, é sempre mais fácil 
encarar com um sorriso 
no rosto. Quando você 
ver essa postagem, me 
faça um favor. Sorria co- 
migo!”. 


Nas últimas semanas, 
suas postagens foram a 
principal fonte de notí- 
cias sobre as condições 
de Pelé. E provável que 
ele deixe o Hospital Al- 
em São 


bert Einstein, 





Filha do jogador 
postou na rede social 
que o pai está mais 
forte e deve ter alta 


Paulo, nesta quinta (30) 
ou sexta (1º). Vai conti- 
nuar processo de fisiote- 
rapia em casa. 

Esse será um desafio 
porque, segundo seus fa- 
miliares, ele costuma se 
rebelar contra a neces- 
sidade das sessões. Tem 
de ser convencido da im- 
portância do processo. 


Reprodução/ Instagram 





TODODIA 


PALMEIRAS 


Celebração 
de Abel gera 
olêmica 


Gesto de técnico teria sido uma 
forma de desabafar sobre criticas 


FOLHAPRESS 
SÃO PAULO 


O técnico Abel Ferreira 
deu o que falar na noite 
desta terça-feira (28) ao 
alfinetar o seu “vizinho”. 
O comandante português 
foi à loucura no apito final 
do empate por 1 a 1 entre 
Atlético-MG e Palmeiras, 
que deu ao Palmeiras a 
classificação para a final 
da Libertadores, e expli- 
cou que a celebração foi 
diretamente a uma pessoa 
que mora eu seu condo- 
mínio. Mas quem seria o 
famoso vizinho de Abel? 
E a resposta é: não existe 
alguém específico. 








Segundo pessoas pró- 
ximas, o treinador usou 
a personificação de um 
vizinho como uma for- 
ma de desabafo ao xe- 
nofobismo e às críticas 
que tem recebido de 
torcedores e da impren- 
sa neste período em que 
vive no Brasil, mas prin- 
cipalmente por parte de 
comentaristas e analistas 
da imprensa nacional. 

A reportagem conver- 
sou com moradores do 
condomínio localizado 
na zona oeste de São Pau- 
lo. Segundo os vizinhos 
do técnico Abel Ferreira, 
o condomínio não tem 
registros de confusões ou 
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Cesar Greco/Palmeiras 





POLÊMICA [ Abel Ferreira aponta para a câmera no final doj jogo que deu ao Palmeiras a classificação à Libertadores 


discussões recentes. Eles 
também contaram que o 
treinador palmeirense é 
conhecido por ser mais 
contido, introspectivo e 
não sorrir muito. 

Apesar disso, o portu- 
guês tem ótima relação 
com todos os vizinhos 
de outros clubes, inclusi- 
ve com o técnico do São 
Paulo, Hemán Crespo, 
que também vive no mes- 
mo conjunto residencial. 
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Também citado pelos 
vizinhos ouvidos pela re- 
portagem, o argentino é 
reconhecido por ser uma 
pessoa mais desinibida e 
sociável entre funcioná- 
rios e moradores. “No fi- 
nal, em que apontei para 
a câmera, não foi para 
nenhum jogador ou trei- 
nador do Atlético-MG. Eu 
tenho um vizinho no meu 
prédio que é um chato, foi 
diretamente para o meu 


BEZINHA 


vizinho, para ele estar ca- 
lado porque quem man- 
da na minha casa, o que 
sabe o que acontece na 
minha casa sou eu e não 
ele”, disse Abel em entre- 
vista coletiva ontem. 
“Então, calado! Quem 
trabalha dentro do meu 
CT sou eu e meus joga- 
dores. Defendo meus 
jogadores porque são os 
melhores. Então, para 
meu vizinho: 'shiu!”, fi- 


nalizou o treinador. 

A fala do português ge- 
rou um burburinho no 
condomínio, até porque 
nenhum dos moradores 
soube de confusões rela- 
cionadas a Abel. O síndico 
do residencial irá procu- 
rar O técnico para conver- 
sar, tomar conhecimento 
do tal vizinho que tem 
importunado e ajudar a 
solucionar o “problema 
de vizinhança”. 


Rio Branco empata sem 
gols contra o Catanduva 
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Fran Zanini/CatanduvaFC 
q - 


DISPUTA ] Rio Branco e Catanduva ficamno 0ao0 no jogo deida das oitavas, ontem 


DA REDAÇÃO 
CATANDUVA 


O Rio Branco ficou no 
0a 0 contra o Catanduva 
nesta quarta-feira (29), 
fora de casa, na parti- 
da de ida das oitavas de 
final do Campeonato 
Paulista Sub-23 Segunda 
Divisão, a popular Bezi- 
nha. As equipes voltam a 
se enfrentar no sábado, 
às 15h, no Estádio Décio 
Vitta, em Americana. 

Um novo empate clas- 
sifica o Rio Branco para 
as quartas-de-final, por- 
que o time de Americana 
tem a melhor campanha 
na competição. Não há 


possibilidade de disputa 
por pênaltis. 

“Hoje sabíaamos que 
seria um jogo disputado. 
A equipe do Catanduva é 
uma equipe muito qua- 
lificada, muito bem trei- 
nada. Conhecemos qua- 
se todos os jogadores. 
Sabíamos que a gene ia 
enfretar uma equipe téc- 
nica. Fizemos ajustes no 
intervalo, uma vez que 
perdemos o Luis logo 
no começo do jogo. Ele 
é um meia de ligação, 
um meia pensador, mas 
soubemos administgrar 
o tempo. No segundo 
tempo jogamos muito, 
propomos jogo e tive- 


mos chance de sair com 
3 pontos, mas agora é 
resolver dentro de casa 
e avançar pras quartas- 
-de-final”, disse o técni- 
co Bira Arruda. 

Luis Antonio, que 
soma cinco gols, saiu 
do gramado com uma 
torção no tornozelo e 
passou a ser uma dúvi- 
da para o jogo da volta. 
ele fou substituído por 
Renan, que levou cartão 
amarelo e não voltou no 
segunto tempo. 

O Rio Branco se rea- 
presenta na tarde de 
hoje no Décio Vitta e já 
começa a preparação 
para o jogo de sábado. 


